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Großer Werkzeugschrank No. 100/139 komplett mit Sortiment 77 kg 
mit Werkzeugsortiment 0-100/139 No. 0-100/139 Sortiment ohne Schrank 39 kg 

100 Metrisch, 139teilig No. 100L Schrank, leer 38 Kg 
No Inhalt No. Inhalt No Inhalt 
179 V-6 Verstellbarer Einmaulschlüssel 6° | 761 Zündkerzenschlüssel 916SP | Umschaltknarre 10.°/4” 
179V-10 | dito 10 20,8x26 mm 917-5 | Verlängerung 5” 
430/7 Doppelsteckschlüssel, massiv 769-1 Radmutternschlüssel 24 x 27 mm | 918 Verlängerung 10" 
8x9 10x11 12x13 5 920 Universalgelenk 
1 5 1 16x17 18x19 | 769-3 | Radmutternschlüssel 32x38 mm | gg0-13 Sehraubencreher-Einsatz 
433 Drehstifte 0619 2032 769-4 | Drehstange 19 mm @ FEN 
450/13 | Doppelmaulschlüssel 790-1 Kolbenringzange 50-100 mm 1801-2 | Seitenschneider 6.'/2” 
6x7 8x9 A0xm N 1807-1 | Vornschneider 6.'/a" 
12x18 14x15 16x17 . 
796 Bremsfedern: e 1841 a-3 | Langbeckzange 8' 
18x19 20x22 21x23 ’ . E j& ; ei i 
angen für Sicherungsringe 
24x26 25x28 27x82 | a3 | Elektriker-Schraubendreher Ba en 
36x41 50x25 mm 1846-2 | innen, gerade, 7° 
450/8Rd| Doppelmaulschlüssel in ne ei e 
DapPeTmaL 832-4 | dito 100x4 mm 1846-2 | außen, gerade, 7 
6x7 8x9 10x11 832-6 dito 150x4,5 mm 1850-3 | Kombizange 7.'/4" 
12x13 14x15 16x17 : 
ea 834-3 Schraubendreherfür Vergaser, | 1852 | Figurenschere 8314" 
600/17 | Ring-Maulschlüssel, lang BBE2" |-Schraubandrsherfir 1911 Handfaust 
67 8 9 10 11 Kreuzschlitzschrauben, Gr. 2 1912 Handfaust 
12.18 14 15 16 17 |ges3 | ato.cr.3 
18 19 20 21 22 Cr. 1913-1 | Handfaust 
630/12 | Doppelringschlüssel, tief gekröpft | 8°? | Werkstatt-Schraubendreher 9287 | Löffetelson 
6x7 8x9 De ee: 12SxESmm 1931 Biegeeisen 
12x13 14x15 16x17 ar mm 1934 Karosseriefeile 
18x19 20x22 21x23 | 8966 | dito 250x16mm 
24x26 25x28 27x32 1935 Ausbeul- und Schlichthammer 
650-20 | Reifenheber 20", 2 Stück 2002 DR EROnsaze 1938K | Spann- und Schlichthammer 
TSV |NEransachiissätiieHn 10 12 18 14 15 16 | 1940 | Schlicht-und Treibhammer 
17x19x 1!jı8x22 17 18 19 20 21 22 | 1948 Gummi- und Handhammer 
730-3 | Flachmeißel 150x 18mm a 4 527 3 8 
730-6 | dito 200x24 mm 32 1980 Metallsägebogen, verstellbar 
740-3 | Kreuzmeißel 150x6 mm | Er 
7452-2 | Durchtreiber 120x2 mm Betätigungswerkzeuge 2120-10 | Rundfeile 10° 
7452-4 | dito 120x4mm !/2” D Antrieb 2122-10 | Flachfeile 10” 
7462 | Körner 120x 12mm 91 Schwunggriff 16.172” 2123-10 | Dreikantfeile 10” 
760-1 | Universalzange 4.'/2” 914-15 | Gelenkgriff 15” 2125 Kontaktfeilen, 2 Stück 
760-3 | dito 9.112” 
760-4 | dito 15.112” 915 Schiebegriff 12” 2140-3 | Schlosserhammer 300g 


Großer Werkzeugschrank No. 100 A/134 komplett mit Sortiment 76kg 


mit Werkzeugsortiment 0-100 A134 No. 0-100 A/134 Sortiment ohne Schrank 38 kg 
100 A ‚Amerikanisch, 134teilig No. 100L Schrank, leer 38 Kg 


| ee en T 
No. Inhalt No. | Inhalt No Inhalt 
179V-6 | Verstellbarer Einmaulschlüssel 6” | 760-1 | Universalzange 4.'/2” 916SP | Umschaltknarre 10.394” 
r to 10" 
TavA0L| ao 7603 | dito 9.1o” 917-5 | Verlängerung 5" 
450A Doppelmaulschlüssel 760-4 | dito 15.172" 918 Verlängerung 10” 
ax ns 56x a . l R 
Syex "3s2 38 x Us | 761 | Zündkerzenschlüssel 920 Universalgelenk 
' 3 ex 3 | !3fıex1 . 
la x ®ı6 I6x ®la | 9280-13 Schraubendreher-Einsatz 
19/92x Nie Sp x %a 13x2 mm 
25/39%x 1yıg Tja x 15fıe 769-1 Radmutternschlüssel 
15jex1 1x1.8 | "hex1.\ie 1801-2 | Seitenschneider 6.!/a" 
1.'nex1.!a ® fi 1 1 
ER a ER E 1807-1 | Vornschneider 6.1/a” 
450A/8 | Doppelmaulschlüssel in « | 
Rd Klemmhalter 769-4 | Drehstange 19 mm 8 1841 a-3 | Langbeckzange 8" 
Ya x Se Sex 98 790-1 K 2 50-100 2 
38 x tie Yax Is olbenringzange mm | Zangen für Sicherungsringe 
19, a2 5 3) ‘ 2 
a ae ae 1 796 Bremsfedernzange 2903°2,| Innen, gerade; 7 
1846c-2 | außen, gerade, 7” 
600A | Ring-Maulschlüssel, lan 832-1 | Elektriker-Schraubendreher | j % 
sn is 50x25 mm 1850-3 | Kombizange 7.'/4 
Ya Ms Ge Nie 832-4 | dito 100x4mm 
3 BE 15/16 i 1852 Figurenschere 8.3/4” 
ar he le 16 832-6 | dito 150x4,5mm | 
Er, Kar 834-3 Schraubendreher für Vergaser, | 1911 | Handfaust 
| ee loss Kure, = 25x8 mm si2. Ikenefauet 
Ya- Be Ma Ama 835-2 | Schraubendreher für Yan Ik 
| 374 e r Kreuzschlitzschrauben, Gr. 2 bee gunareikt 
\ 835-3 | dito, Gr.3 1928 Löffeleisen 
630A | Doppelringschlüssel ’ 
tief gekröpft 836-2 | Werkstatt-Schraubendreher 1931 Biegeeisen 
ax She 3a x Te 125x6,5mm 1934 Karosseriefeile 
Tex 2 ax Ms | 836-4 | dito 175x 10mm 
"9la2x 19/16 Sex Us | ga dito 250 x 16 mm 1935 Ausbeul- und Schlichthammer 
Sax Ua 3a x 23ja2 Mar 
1ayox 7, "5 - und Schlicht 
BE hs er. 900AZ | Doppelsechskant-Einsätze PIERRE || Pan SERIE 
78 IINERENA "12" D Antrieb 1940 | Schlicht- und Treibhammer 
: % Te Me 9a . 
650-20 | Reifenheber 20”, 2 Stück 2 36 Wie 3% | 1948 | Gummi- und Handhammer 
| 23/322 19186 7a IT: 
705A Kreuzschlüssel für Pkw a 1 1!he 1.8 1980 Metallsägebogen, verstellbar 
Sax ax ax ie 1318 1.14 | 
2120-10 | Rundfeile 10” 
730-3 | Flachmeißel 150x 18 mm Betätigungswerkzeuge ä ” 
720-6 dito 200x24mm "72" UI Antrieb Ben his 
740-3 Kreuzmeiße! 150x6 mm 911 Schwunggriff 16.1/2" 2123-10 | Dreikantfeile 10” 
7452-2 | Durchtreiber 1200x2 mm 5 2125 | Kontaktfeilen, 2 Stück 
Taeaa. ı| Ato 79084 mm 914-15 | Gelenkgriff 15 
746-2 | Körner 120x 12 mm 915 Schiebegriff 12” 2141-1 | Englischer Hammer %/a Ibs 
Großer Werkzeugschrank No. 101/142 komplett mit Sortiment 85 kg 
mit Werkzeugsortiment 0-101/142 No. 0-101/142 Sortiment ohne Schrank 47 kg 
101 Metrisch, 142teilig No.100L Schrank, leer 38 kg 
Inhalt wie Sortiment 0-100/139, zusätzlich: 
781-5m | Radnabenabzieher 2185 Handbohrmaschine 2160 | Ölspritzkännchen 150 ccm 
Großer Werkzeugschrank No. 101A/137 komplett mit Sortiment 84 kg 
mit Werkzeugsortiment 0-101.A/197 No.0-101.A/137 Sortiment ohne Schrank 46 kg 
101 A Amerikanisch, 137ieilig No. 100L Schrank, leer 38 kg 
Inhalt wie Sortiment 0-100 A/134, zusätzlich: 
781-5m | Radnabenabzieher 2135 Handbohrmaschine 2160 | Ölspritzkännchen 150 ccm 
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Werkzeugschrank, zweitürig, 
aus Stahlblech, 
Schubfächer auf 
Teleskopschienen laufend 


mit Werkzeugsortimenten 
aus CHROM-VANADIUM 
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Großer Werkzeugschrank No. 102/128 komplett mit Sortiment 68kg 
mit Werkzeugsortiment 0-102/129 No. 0-102/129 Sortiment ohne Schrank 30kg 


Metrisch, 129teilig No. 100L Schrank, leer 38 kg 
Inhalt |. Inhalt 1 No. Inhalt 
179V-6 | Verstelibarer Einmaulschlüssel 6° | 746-2 Körner 120x 12mm Betätigungswerkzeuge 
179 V-10| dito 10” an Br 1/2” D’Antrieb 
as0rr | Doppeisteckschlüsseil, masse | 7) | Universalzange A’tız si1 Schwunggriff 16.1/2” 
8x9 10x11 12x13 | 7603 | dito az 2 
a, u ars [Te04 | dtotsue 914-15 | Gelenkgriff 15 
20x22 761 Zündkerzenschlüssel 28 Schiebegrift 12" 
ve Be ai 2032 20,8x26 mm 916SP | Umschaltknarre 10.314” 
113 oppelmaulschlüssel " 
6x7 8x9 10x11 769-1 Radmutternschlüssel 24x27 mm | 917-5 | Verlängerung 5 
12x13 14x15 16x17 769-3 Radmutternschlüssel 32x38 mm | 918 Verlängerung 10" 
18x19 20x22 21x23 | 
24x26 25x28 27x32 | 769-4 | Drehstange 19 mm & 920 Universalgelenk 
36x41 ? i e 980-13 | Schraubendreher-Einsatz 
450/8Rd| Doppelmaulschlüssel in abe. |.Kolbeningzange S0100mm 13x2 mm 
Klemmhalter 796 Bremsfedernzange 
6x7 8x9 10x11 . R 
12x13 14x15 16x17 832-1 Elektriker-Schraubendreher 1801-2 | Seitenschneider 6.'/2 
18x19 20x22 50x 2,5 mm 1807-1 | Vornschneider 6.114” 
i ä 832-4 | dito 100x4 mm = 
soorı7 | Ring-Maulschlüssehlang | 8325 | cite 150x4.5mm 1841-3 | Langbeckzange &' 
12 13 14 15 16 17 | 8343 | Schraubendreher für Vergaser, Zangen für Sicherungsringe 
18 19 20 21 2 25x8mm 1846-2 | innen, gerade, 7” 
6 Doppelringschlüssel, ti 835-2 | Schraubendreher für 1846-2 | außen, gerade, 7” 
BONN: || DEDBORRGSCH UST SIef eRrbpn Kreuzschlitzschrauben, Gr. 2 ad Ust = 
12x13 14x15 16x17 835-3 dito, Gr. 3 1850-3 | Kombizange 7.'/4 
18x19 20x22 21x23 | 836-2 | Werkstatt-Schraubendreher 1852 Figurenschere 83/4” 
24x26 25x28 27x32 125x 6,5 mm 
650-20 | Reifenheber 20”, 2 Stück ee. len Aarım 1980 | Metallsägebogen, verstellbar 
705V | Kreuzschlüssel für Pkw 2120-10: | Rundtelle 10° 
17x19x 16x22 9002 DE PPOSERSEHUEDEAGS \ 
een 1 Ianteh N 2122-10 | Flachfeile 10 
730-6 | dito 200x24mm 16 | 2123-10 | Dreikantfeile 10“ 
740-3 | Kreuzmeißel 150x6 mm 17 1e 19 20 21 22 | 2125 | Kontaktfeilen, 2 Stück 
7452-2 | Durchtreiber 120x2 mm 34287 3 30 h 
7452-4 | dito 120x4 mm 32 2140-3 | Schlosserhammer 300.9 
razerl Großer Werkzeugschrank No. 103/140 komplett mit Sortiment 73kg 
mit Werkzeugsortiment 0-103/140 No. 0-103/140 Soriment ohne Schrank 35 kg 
103 Metrisch, 140teilig No. 100L Schrank, leer 38 kg 


Inhalt wie Sortiment 0-102/129, zusätzlicl 


10002 | Doppelsechskant-Einsätze, ®/4" DAntrieb, 22 24 27 32 36 38 41 46 50 
| Betätigungswerkzeuge, %/4” [I Antrieb: 1015 Schiebegriff 20” 1017-8 Verängerung 8.172” 
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Werkzeugschrank, zweitürig, 
aus Stahlblech 


mit Werkzeugsortimenten 
aus CHROM-VANADIUM 
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Kleiner Werkzeugschrank No.110/95 komplett mit Sortiment 30 kg 
mit Werkzeugsortiment 0-110/95 No. 0-110/95 Sortimentohne Schrank 17 kg 
Metrisch, 95teilig No. 110L Schrank, leer 13 kg 


Kleiner Werkzeugschrank 


No. Inhalt Inhalt Inhalt 
179-6 Verstellbarer Einmaulschlüssel 6” Körner 120x 12mm Betätigungswerkzeuge 
179-10 | dito 10” 760-1 Universalzange 4.'/2” 1/2" DI] Antrieb 
450/12 | Doppelmaulschlüssel 760-3 dito 9.172” 915 Schiebegriff 12” 

x 8x9 10x11 761 Zündkerzenschlüssel 916SP | Umschaltknarre 10.374” 
12x13 14x15 16x17 20,8x26 mm 917-5 Verlängerung 5” 
18x19 20x22 21x23 818-3 Winkelschraubendreher 918 Verlängerung 10” 
24x26 25x28 27x32 150x8mm 920 Universalgelenk 
600 Ring-Maulschlüssel, lang 821-1 Dreikanthohlschaber 150 mm 980-13 Schraubendreher-Einsatz 
1 u 12 13 14 17 825-1 on en Lu 5 13x2 mm 
830-2 !erkstatt-Schraubendreher E ? 1a" 
630/12 | Doppelringschlüssel, tief gekröpft 125x5,5mm Er 
6x7 8x9 10xii. 18308 |’dito150x Emm 1848 _ | Batterie- und Mutternzange 8” 
12x18 14x15 16x17 | 8830-13 | dito 200x 10mm 1850-3 | Kombizange 7.114" 
18x19 20x22 21x23 832-2 Elektriker-Schraubendreher 1852 Figurenschere 8./4” 
24x26 25x28 27x32 | 75x 2,5 mm A = 
650-20 | Reifenheber 20”, 2 Stück dito 150x4,5mm 1391 Metalläägehögen 
730-3 Flachmeißel 150x 18mm Doppelsechskant-Einsätze | Rundfeile 8” 
740-3 Kreuzmeißel 150x &mm "72" D Antrieb Flachfeile 10” 
745-2 | Durchtreiber 120x 2mm 10 11 12 13 14 15 Dreikantfeile 8” 
7452-3 | dito 120x3 mm 16,1% 18° 19 ;20° 21 Kontaktfeilen, 3 Stück 
7452-4 | dito 120x4 mm 22 20% 26) 27: Zündkerzenbürste 


Schlosserhammer 300 g 


ni No. 110A/92 komplett mit Sortiment 30 kg 
mit Werkzeugsortiment 0-110.A/92 No. 0-110A/92 Sortiment ohne Schrank 17 kg 
110 A ‚Amerikanisch, 92teilig No. 110L Schrank, leer 13kg | 
No, Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
179-6 | Verstellbarer Einmaulschlüssel 6° | 745a-2 | Durchtreiber 120x2 mm Betätigungswerkzeuge 
179-10. | dito 10” 7452-3 | dito 120x3 mm 172" D Antrieb 
” 7453-4 | dito 120x4 mm 915 Schiebegriff 12” 
450A | Doppelmaulschlüssel 74535 | dito 120x5 mm en nr 
Ur ac SH Syıox 137. 916SP | Umschaltknarre 10.34 
Ye x She 11% (2 | 746-2 | Körner 120x12mm 917.5 | Verlängerung‘ 8" 
ge x die la x le | 760-1 | Universalzange 4.!/a en 
„i16x ale Pa 4aj1s 760-3 dito 9.172” 918 Verlängerung 10 
SE jes2x is | 7eı Zündkerzenschlüssel "/ı6x1 | 920 Universalgelenk 
8 x Ns er, 818-3 | Winkelschraubendreher 980-13 | Schraubendreher-Einsatz 
1x1.V8 1.1118x1.1la 150x8 mm 13x2 mm 
0A: Ring Maukchünssk ng: earı | Dreikaninohischaber 150mm | 1801-2 | Seitenschneider 6.112" 
Me 7° | 8302 | Werkstatt-Schraubendreher 1841-3 | Langbeckzange 8” 
630A | Donpelringschlüsse, 125x5,5mm 1848 | Batterie- und Mutternzange & 
tief gekröpft 830-8 | dito 150x Bmm 1850-3 | Kombizange 7.1/a” 
Ha x 96 3a x hie | 830-13 | dito 200x 10 mm 1852 | Figurenschere 8.374" 
Tax. We ya x ®pıe | 832-2 | Elektriker-Schraubendreher Kakstesten, 
Y9yaax 1'/ıs Spa x 'yı6 75x 2,5 mm 1a tal gebogen 
Sax 34 3a x 23j92 | 8326 | dito 150x45mm 2120-8 | Rundfeile 8” 
"3yıex_T/e 1Sfext_ a N ee 2122-10 | Flachfeile 10” 
1x1.'a 11Sx 1a eb) oy6 1%, | 2123-8 | Dreikantfeile 8” 
650-20 | Reifenheber 20”, 2 Stück 5 ps Ya a2 13/16 | 2125 Kontaktfeilen, 3 Stück 
730-3 | Flachmeißel 150x 18mm ie She San 1 1.\s | 2131 Zündkerzenbürste 
740-3 | Kreuzmeißel 150x6 mm 118 136 11a 2141-1 | Englischer Hammer 3/4 Ibs. 


Werkzeugschrank, zweitürig, 
aus Stahlblech 


mit Werkzeugsortiment 
aus CHROM-VANADIUM 
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Kleiner Werkzeugschrank 
mit Werkzeugsortiment 0-110 AWM/100 


No. 110 AWM/100 


No. 0-110 AWM/100 


I esJE Rau Saal ee 


komplett mit Sortiment 27 kg 
Sortimentohne Schrank 14 kg 


Metrische, amerikanische und englische 
110 AWM wase kombiniert, 100teilig No. 110AWML Schrank, leer 13 Kg 
No. | Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
179-6 | Verstellbarer Eimmaulschlüssel 6” | 730-3 | Flachmeißel 150x 18mm 9002 | Doppelsechskant-Einsätze 
* to 10° Yr h 

0 | 740-3 | Kreuzmeißel 150x6 mm AR a NE 
450/8 Doppelmaulschlüssel 745-2 | Durchtreiber 120x2 mm 16 17 18 19 20 21 

6x7 8x9 10x11 7452-3 | dito 120x3 mm 22 

12x13 14x15 18x17 | 74504 | dito 120x4mm gooAz | dito 

we ET 7452-5 | dito 120x5 mm es ne Na ns is 
450A/6-3| Doppelmaulschlüssel ya Ma 28/9 12a 7ie 

ee Ts ax en | 7462 | Kömer 120x12mm sinwe: | its 

"ya2x !iıe Ss x a = ne Va Se Ua Te 

Zfaox Tja Ipex1 760-1 | Universalzange 4.112" A 

ee 

450 W!/6 | Doppeimaulschlüssel 760-8 | dito 9.12 Beiningswerkeeng 

Yex 6 Ayıox Na 761 Zündkerzenschlüssel Te ieh 

| ax She Spex 3/8 20,8x26 mm 915 Schiebegriff 12” 

®s x The "ex Na 818-3 Winkelschraubendreher 916SP | Umschaltknarre 10.3/4” 
630/8 | Doppelringschlüssel, tief gekröpft teoxamm) 917-5 | Verlängerung 5" 

6x7 8x9 10x11 821-1 Dreikantschaber 150 mm en nen In 

12x18 14x15 16x17 niversalgelen| 

18x19 20x22 Beil. |, Factschaber200.nm 980-18 | Schraubendreher Einsatz 
6S0A/6 | Doppelringschlüssel, tief gekröpft | 305 | Werkstatt-Schraubendreher a 

a x The Ya x ehe 125x5,5 mm 1801-2 | Seitenschneider 6.'/2” 

a > | 880-8 | dito 150x 8mm 1BaleS | Lnabekznae er n 

| h f jatterie- und Mutternzange 8” 

830 WIS | Doppelringschlüssel, tief gekröpft | &°013 | dito 200x 10 mm 1850-3 | Kombizange 7." a 

Yax Sıs ax Ste | 832-2 | Elektriker-Schraubendreher 1852 | Figurenschere 8.31” 

Sex 38 "nex Ya 75x2,5mm 

Sex Sa 832-6 | dito 150x4,5mm 2125 | Kontaktfeile 


Werkzeug- 
Schränke 


schaffen 
Ordnung 


\Werkzeugschrank, zweitürig, 
aus Stahlblech, 


mit Tankstellen- 
Werkzeugsortiment 
aus CHROM-VANADIUM 
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Ür2zerl Kleiner Werkzeugschrank No. 110Ta/69 komplett mit Sortiment 27 kg 
mit Werkzeugsortiment 0-110Ta/69 No. 0-110Ta/69 Sortiment ohne Schrank 14 kg 
110 Ta Netisch. 69teilig No.110TaL _ Schrankleer 13 Kg 
No, Inhalt No. | Inhalt No Inhalt 
450 Doppelmaulschlüssel 760-3 Universalzange 9.'/2” 920 Universalgelenk 
6x7 8x9 10x11 | 765 | Zündkerzenschlüssel 958R-2 | Reduzier-Einsatz 3a”, 12" D) 
12x13 14x15 16x17 20.8x 26mm 
18x19 20x22 21x23 985 Schraubendreher-Einsätze 
24x26 25x28 30x32 |830-5 | Werkstatt-Schraubendreher \ für Innensechskantschrauben 
5 125x6,5 mm 8 12 14mm 
618 Idienst-Spezialschlüssel 830-8 | dito 150x8mm ; Er 
für Ford und andere Wagen Er ee 1058 R-2 | Reduzier-Einsatz ®/4" I, 1/2" DJ 
625 Doppelringschlüssel, | Dante 1850-3 | Kombizange 7.!/a” 
flach gekröpft 10 12 13 14 15 16 X 
9x11 10x11 12x13 „ee 232 2120-10 BB" 
14x15 17x19 22x24 \23 24 25 26 28 30 2122-10 | Flachfeile 10 
650-16 | Reifenheber 16”, 2 Stück 32 2140-2 | Schlosserhammer 200.9 
ade 2140-5 | dito 500g 
705V | Kreuzschlüssel für Pkw Beläigungswerkaäige Ä 
17x 19x 11/16x22 mm 172° Cl Antrieb 2170 | Bandschlüssel 
731-5 | Flachmeißel 150x 15 mm 915 Schiebegriff 12” 2505-1 | Spezial-Zündkerzenschlüssel 
M ‚8mm 
Bi: lee NS0* mm 916SP | Umschaltknarre 10.374” 2567 | Öldienst-Spezialschlüssel 
x urchtreiber 120x3 mm a en ” für Volkswagen 
745-4 | dito 120x4 mm a 2760 
7452-2 | dito 120x2 mm 918 Verlängerung 10” 


Werkbank mit 2 Untersätzen 
auf verstellbaren Füßen 


Aufsatzschrank 
mit Aluminiumrolladen 


Sämtliche Werkzeugplätze 
farbig schabloniert 


Werkbank: 
2000 mm lang 
‚800 mm tief 

860 mm hoch 


Aufsatzschrank: 

1800 mm lang 
160 mmitief 
850 mm hoch 


Zur Montage an die 
Werkbarık kann ein Parallel- 
schraubstock HAZET 2175-2 
mitgeliefert werden. 

Siehe Seite 113 


Prezef Werkbank No. 130/106 Werkbank und Aufsatzschrank 
und Aufsatzschrank mit 106 Werkzeugen 254 kg 
130 mit Werkzeugsortiment 0-130/106M No. 130/106MS Aufsatzschrank 
Metrisch, 106teilig mit 106 Werkzeugen 74kg 
r No. 0-130/106M Sortiment ohne Werkbank, 
ohne Schrank 30 Kg 
No. 130L Werkbank, leer 180 kg 
No. 130SL Aufsatzschrank, leer 44kg 
No. | Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
179V-6 | Verstellbarer Einmaulschlüssel 6” | 760-1 | Universalzange 4.1/2” Betätigungswerkzeuge 
179V-10 | dito 10” 760-3 dito a” 12° D Antrieb 
430/7 Doppelsteckschlüssel, massiv 780-4 dito 15.172" 911 Schwunggriff 16.172” 
8x9 10x11 12x18 914-15 | Gelenkgriff 15” 
14x15 16x17 18x19 | 761 Zündkerzenschlüssel | iff 12” 
20x22 20,8x26 mm 915 Schiebegriff 12 
433 Drehstifte, 0619 2032 916SP | Umschaltknarre 10.4" 
450/12 Doppelmaulschlüssel 790-1 Kolbenringzange 50-100 mm 917-5 Verlängerung 5’ 
6x7 8x9 10x11 918 Verlängerung 10" 
12x13 14x15 16x17 | 786 Bremsfedernzange 920 Universalgelenk 
18x19 20x22 21x23 n 
24x26 25x28 27x32 | 892-4 | Elektriker-Schraubendreher Ss naubengreker an 
50x 2,5 mm 
600 Ring-Maulschlüssel, lang : 
832-4 | dito 100x4mm 
1 12 4 E it Yo" 
7 a 13 14 17 832-6 dito 150x4,5mm 1801-2 Saltenschnekier 5 “ 
8848. |:Schmubendrshertörvergisen |. a. | ecnneiderg 8 
630/12 Doppelringschlüssel, tief gekröpft en ‚ ” . Apr 
6x7 E58 josm 25x8 mm 1850-3 | Kombizange 7.14 
12x13 14x15 16x17 | 835-2 | Schraubendreher für 1862. | Fiouranschere 8,974” 
18x19 20x22 21x23 Kreuzschlitzschrauben, Gr. 2 
24x26 25x28 27x32 | 8953 | dito,Gr.3 1950-4 | Plastik-Hammer 105x35 mm 
650-20 | Reifenheber 20”, 2 Stück 
; 836-2 Werkstatt-Schraubendreher | = 
750V | Kreuzschlüssel für Pkw 125x6,5mm 1980 Metalisägebogen, verstellbar 
17x19x 1'/16x 22mm 836-4 | dito 175x10 
2 ER N 2120-10 | Rundfeile 10” 
730-3 Flachmeißel 150x 18mm "e . m 
is 2122-10 | Flachfeile 10° 
Tara, NS 20CT2Emm 9002 | Doppelsechskant-Einsätze He: 
740-3 | Kreuzmeißel 150x6mm Worb Antrieb 212319; \Draikanttai 19 
745-2 | Durchtreiber 120x2 mm 12 13 14 15 16 17 | 2125 Kontaktfeilen, 3 Stück 
7452-4 | dito 120x4 mm 18 19 20 21 22 28 
|746:2 _| Körner 120x 12mm 24 26 27 28 30 32 | 2140-3 | Schlosserhammer 300.9 
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Ürazerf Werkbank No. 130-1/121 
und Aufsatzschrank 
130-1 mit Werkzeugsortiment 0-130-1/121M No. 130-1/121 MS 


Metrisch, 121teilig 


Werkbank und Aufsatzschrank 
mit 121 Werkzeugen 266 kg 


Aufsatzschrank 
mit 121 Werkzeugen 86kg 


ohne Schrank 


No. 0-130-1/121M Sortiment ohne Werkbank 
kg 


- 


No. 130L Werkbank, leer Er kg 
No. 130SL Aufsatzschrank, leer 44kg 
No. Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
179V-6 | Verstellbarer Einmaulschlüssel 6° | 760-1 Universalzange 4.'/2” Be DU NaSD ERDE 
E h Ri o App 12" ntriel 
179 V-10 | dito 10 760-3 dito Be 5 Schwunggriff 16.172” 
7604 | dito 15.12 914-15 | Gelenkgriff 15” 
430/7 | Doppelsteckschlüssel, massiv | 915 Schiebegriff 12” 
8x9 10x11 12x13 761 | Zündkerzenschlüssel 916SP Umschaltknarre 10.3/4" 
14x15 16x17 18x19 20,8x26 mm 917-5 Verlängerung 5” 
20x22 918 Verlängerung 10" 
a 769-1 Radmutternschlüssel 920 Universalgelenk 
43 Drehstifte, 0619 20%: 
5 ehe; 0 : 24x27 mm 980-13 | Schraubendreher-Einsatz 
450/12 | Doppelmaulschlüssel 769-3 | dito 32x38. mm En 
6x7 8x9 10x11 | 769-4 | Drehstange 18mm 8 1801-2 | Seitenschneider 6.1/2” 
12x13 14x15 16x17 1807-1 Vornschneider 6.'/4” 
a 235 | 790-1 | Kolbenringzange 50-100mm | 18503 | Kombizange 7.'14” 
1852 Figurenschere 8.3/4" 
796 Bremsfedernzange 
600 | Ring-Maulschlüssel, lang s 181 ! | Handfaust 
10 11 12 13 14 17 i 191 landtaust 
832-1 Elektriker-Schraubendreher # 
19 22 En 1913-1 | Handfaust 
m 832-4 dito 100x4 mm 1928 Löffeleisen 
Doppelringschlüssel 
u Vefgekröpft 832-6 | dito 150x4,5mm 1931 Biegeeisen 
6x7 8x9 10x11 = 1934 Karosseriefeile 
12x13 14x15 16x17 834-3 | Schraubendreher für Vergaser, 
| 25x8mm 1935 Ausbeul- und Schlichthammer 
er er 1938K | Spann- und Schlichthammer 
24x26 25x28 27x32 835-2 Schraubendreher für Pi 
ii 1940 Schlicht- und Treibhammer 
Kreuzschlitzschrauben, Gr. 2 1948 GummkundiHandhammer 
-: Reifenheber 20", 2 Stück “ = 
Fe hu " ni = “ Ei er || Rare 1950-4 | Plastik-Hammer 105x35 mm 
5 reuzschlüssel für Pkw * w 
17x 19x 17/16x22 mm Ber | ae schienbendieper 1980 | Metallsägebogen, verstellbar 
730-3 | Flachmeißel 150x 18mm ee re 2120-10 | Rundfeile 10” 
„ i 836-6 dito 250x 16mm 2122-10 | Flachfeile 10” 
203 RO O2 2123-10 | Dreikantfeile 10" 
740-3 Kreuzmeißel 150x6mm 9002 Doppalsschskant- Einsätze 2125 Kontaktfeilen, 3 Stück 
. 12” OD Antrieb 
745a-2 | Durchtreiber 120x2 mm 2 198 MS 16 7 2135 Handböhrmaschine 
745a-4 | dito 120x4mm 18 19 20 21 22 23 | 2140-3 | Schlosserhammer 300g 
746-2 | Körner 120x 12mm 4 26 27 283 30 32 2160 Ölspritzkännchen 150 ccm 


Werkzeugkoffer aus Stahlblech 


5 Schubladen auf Teleskopschienen 
laufend, weit ausziehbar, mit Sicherung 
gegen Herausfallen. Vorderseiten-Abdeck- 
platte einschiebbar unter die unterste 
Schublade. Seitliche Traggriffe versenkt. 

1 Schublade mit 2 langen, versetzbaren 
Trennblechen und 1 Schublade mit 

2 kurzen, versetzbaren Trennblechen 
unterteilt. Alle Schubladen sind hinten 

mit Schlitzprofil bestückt. Seitliche Schlitz- 
profile und Trennbleche sind auf Wunsch 


lieferbar 


mit Werkzeugsortimenten 
aus CHROM-VANADIUM 


Maße: 635x 350x 410 mm 


„ 
Werkzeugkoffer „Juwel No.152 Werkzeugkoffer „Juwel” 
mit Werkzeugsortiment 0-10/138 leer 28 kg 

152 für Motorenschlosser No. 0-10/138 Großes Sortiment 
Metrisch, 138teilig Metrisch, 138teilig 29kg 
Di 
No. Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 

179-6 | Verstellbarer Einmaulschlüssel6” | 761 | Zündkerzenschlüssel Betätigungswerkzeuge 

179-10 | dito 10” 20,8x 26 mm 1° Antrieb 

450112 | Doppelmaulschlüssel Ba | VRR Sohubaueper a | ee 

6x7 8x9 10x11 | g80-5 | dito 125x65mm 915 Schiebegriff 12” 

12x13 14x15 16x17 |830-8 | dito 150x8'mm 916SP | Umschaltknarre 10.374” 

18x19 20x22 21x23 |889-1 | Elektriker-Schraubendreher 917-5 | Verlängerung 5” 

24x26 25x28 27x32 50x2,5mm . 3% NR 
600 Ring-Maulschlüssel, lang 8343 | Schraubendreher für Vergaser, | 980.13 | Schraubendreher-Einsatz 

10 11 12 13 14 17 | 8351 Schraubendreher für 13x2 mm 

it 

1022 r Ba ae erheuben er | yopoz Doppelsechskant-Einsätze 
615/3 | Starter- und Blockschlüssel 8353 | ats era a" D Antrieb 

11x18 14x17 19x22 | 835-4 | dito.Gr.4 2 Mm 27 90 32 3 

H soft | 835-02 | dito, kurz, Gr. 2 38 41 46 50 

630/8 | Doppelringschlüssel, tief gekröpft | 336.5 | Werkstatt-Schraubendreher Batätigungswerkeeiiß: 

6x7 8x9 10x11 200x 18mm Dana 
12x13 14x15 16x17 836-6 dito 250 x 16mm 1014 Drehstange 20” 
1Bxi9 20822 850 Sechskant-Einsätze 1015 | Schiebegriff 20" 
63517 Doppelringschlüssel, kurz "/a” D Antrieb 1016 Knarrenkopf 6° _ 

6x7 8x9 10x11 ET ne Ihvenangerunghrr 
12x18 14x15 16x17 |8 so os Gelonkstüch 

18x19 | Betätigungswerkzeuge 

'/a“ D Antrieb 1801-2 | Seitenschneider 6.'/2* 

730-6 sonne 200 x 24 mm 863P | Umschaltknarre 4.172” 1807-1 | Vornschneider 6.1j4” 

7312 NoT2S Al ınm) 864 | Gelenkgriff 6” 1841a-3 | Langbeckzange 8" 

a ET 865 | Schiebegriff 5" 1850-3 | Kombizange 7.1/a" 

740-3 Kreuzmeißel 150x6 mm 866 | Steckgriff 5" 1852 Figurenschere 8.374” 

741-1 dito 130x4 mm 867 Verlängerung 2” 

7453-3 | Durchtreiber 120x3 mm 868 | Verlängerung 6" 1950-4 Plastik-Hammer 105x35 mm 

7452-5 | dito 120x5 mm 869 Universalgelenk 19280 | Metallsägebogen, verstellbar 

746-1 | Körner 120x 10mm | En ü 

g i 900Z | Doppelsechskant-Einsätze 2125 Kontaktfeilen, 3 Stück 

RE O2 TSmm 172" D Antrieb 2130 | Drahtbürste 

760-1 | Universalzange 4.'/2” 12.18 14 15 16 17 |21s1 Zündkerzenbürste 

760-3 | dito 9.1/a” |18 19 20 21 22 23 |2140:5 | Schlosserhammer 5009 

760-4 | dito 15.112" \24 25 27 28 s0 32 | 2147 Fühlerblattlehre 20teilig 

Weitere Sortimente für Werkzeugkoffer „Juwel” 152 

No. 0-10A/123 für Motorenschlosser mit amerikanischen Maßen 123teilig 25 kg 
(Inhalts-Übersicht siehe Seite 21) 

No. 0-14/103 für Baumaschinen mit metrischen Maßen 108teilig 33 kg 
(Inhaits-Übersicht siehe Seite 23) 

No.0-14A/83 für Baumaschinen mit amerikanischen Maßen 83teilig (für Caterpillar usw.) 28 kg 


(Inhalts-Übersicht siehe Seite 24) 


Vnazerfi Werkzeug-, Material- 


und Montagewagen 


Hm® tent der Bewährte 


Für den innerbetrieblichen rationellen Transport 
161 mit einem Zwischenkasten 

162 mit zwei Zwischenkästen 

Geräumiger Unterkasten mit Trennwand 
Elastische Gummistoßkanten an Tischplatte und Werkzeugwagen, leer 
Zwischenkästen mit 1 Zwischenkasten 
Vier vollgummibereifte Doppelkugellagerrollen, davon 
zwei Lenkrollen (mit Schmutz- und Fadenschutz); 
beide sind in Längs- und Querrichtung feststellbar 


Werkzeugwagen, leer 
Leichtes Absenken der Tischplatte und Werkzeug- mit 2 Zwischenkästen 
fächer, verschließbar 


Die Säulen sind mit Bohrungen versehen zum Ein- 
stecken der bewährten Zusatzgeräte Leuchte 161-5, 
Scheibenhalter 161-8 und 161-9 Sortimente und Inhaltsübersicht siehe Seiten 20-25 
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> 


Diese Ausführung ist eine Weiterentwicklung des über- 
all seit vielen Jahren bewährten Werkzeugwagens 
HAZET-,Assistent" (siehe Seite 14) 


Der Werkzeugwagen hat eine Zentralverriegelung 
durch Zylinderschloß 

Er ist verschließbar sowohl bei stehenden Säulen, die 
dann nicht entnommen werden können, als auch bei 
herausgenommenen Säulen. Zum Herausnehmen der 
Säulen das Zylinderschloß durch Schlüsseldrehung 
öffnen und Sperrhebel nach außen schieben. Nach 
Linksdrehen der Knöpfe lassen sich die Rohrsäulen 
herausnehmen. Umgekehrt werden sie eingesetzt 

Der HAZET-,Assistent" wird geöffnet, indem man die 
Tischplatte hochhebt. Sie rastet ein und sitzt sofort fest. 
Hochziehen nur bei offenem Schloß und Entriegelung 


Werkzeug-, Material- 
und Montagewagen 


DBP und Auslandspatente 
mit herausnehmbaren Säulen 


Die Säulen können in die Rohrhülsen am Unterkasten 
geschoben und durch Drehen der Rändelknöpfe 
fesigespannt werden. Sie sind sicher untergebracht 
und dienen gleichzeitig als Tragegriffe. Jeder Hand- 
werker und Monteur kann den HAZET-„Assistent" 
überall mit hinnehmen 


No. 166 TS Werkzeugwagen, leer 
mit herausnehmbaren Säulen 
mit 2 Zwischenkästen 24 kg 


Sortimente und Inhaltsübersicht siehe Seiten 20-25 


Selbsttragende, stabile, geschweißte Konstruktion 
Leicht zu fahren durch vier vollgummibereifte Doppel- 
kugellagerrollen, davon zwei Lenkrollen 

(mit Schmutz- und Fadenschutz); 

beide sind in Längs- und Querrichtung feststellbar 


Ein breiter Handgriff an der Tischplatte ermöglicht 
bequemes Fahren 


Bewährte elastische Gummistoßkanten 
Tiefgezogene Tischplatte 


Zwei Zwischenkästen, die durch je vier feste Quer- 
trennbleche in Fächer eingeteilt sind. Geräumige 
Schublade unter dem oberen Zwischenkasten, 55 mm 
hoch. Die Fächereinteilung der Schublade ist speziell 
für die Unterbringung von Steckschlüssel-Einsätzen 
geeignet 


Unterer Zwischenkasten mit flachem Zugfach zur 
Unterbringung von Lehren, Reißnadeln und Kleinteilen 


Werkzeug-, Material- 
und Montagewagen 


DBP und Auslandspatente 


der kleine Große - 


und deshalb arbeitserleich- 
Unterkasten und 


Reichlich bemessener 
ternder Zwischenraum zwischen 
Zwischenkästen 

Leichtgängige und funktionssichere Jalousie an der 
Vorderfront, verschließbar. An allen Stellen leicht zu- 
gänglich durch Öffnen von oben bis unten 

Durch Gitterverkleidung volle Einsicht und guter Licht- 
einfall rundum 

In.der Tischplatte sind Aufnahmebohrungen zum Ein- 
stecken der bewährten Zusatzgeräte Leuchte 161-5, 
Scheibenhalter 161-8 und 161-9 


0.171 


Werkzeugwagen, 
der kleine Große, leer 


mit 2 Zwischenkästen 31 kg 


=} 
Sortimente und Inhaltsübersicht siehe Seiten 20-25 


— 950 


Außergewöhnlich stabile HAZET-Konstruktion 

Vier leichtrollende, vollgummibereifte Doppelkugel- 
lagerrollen, zwei davon allseitig lenkbar und beide in 
Längs- und Querrichtung feststellbar (mit Schmutz- 
und Fadenschutz). Ein breiter Handgriff an der Tisch- 
platte ermöglicht bequemes Fahren 

Bewährte elastische Gummistoßkanten an Tischplatte, 
einem Zwischenkasten und Unterkasten. Tiefgezogene 
Tischplatte 

Zwischenkästen und Tischplatte mit den Rohrsäulen 
fest verbunden 

Der oberste Zwischenkasten ist mit einem Zugfach 
versehen, das Lehren, Reißnadeln und sonstige Klein- 
teile aufnimmt 

Durch Gitterverkleidung volle Einsicht und guter 
Lichteinfall rundum 

Sehr praktischer Zentralverschluß mit Zylinderschloß 
Vorderfront ganz zu öffnen durch Hochziehen der 
oberen und Absenken der unteren Jalousie. Selbst 
sperrige Teile sind sehr gut unterzubringen, besonders 
im Unterkasten 


Werkzeug-, Material- 
und Montagewagen 


DBP und Auslandspatente 
der Große in schwerer Ausführung 


In der Tischplatte sind zwei Aufnahmebohrungen zum 
Einstecken der bewährten Zusatzgeräte Leuchte 161-5, 
Scheibenhalter 161-8 und 161-9 

Schraubstock HAZET 2175-1 (siehe Seite 113) ist 
ebenfalls mühelos anzubringen. Bohrungen für die 
Befestigungsschrauben in der Tischplatte 


Umsteckbare Trennwände für beliebige Facheinteilung 


no. 172 HD Werkzeugwagen, 
der Große, leer, 
mit 2 Zwischenkästen 49 kg 


Sortimente und Inhaltsübersicht siehe Seiten 20-25 


Ür2zerf ‚Assistent -Einzelteile und Zubehör 
ze] Für Werkzeugwagen 161, 162 und 166 TS: 22er] Für Werkzeugwagen 161, 162,166 TS, 171,172HD: 
Zwischenkasten Leuchte 
160-0 {?hne Trennbleche, mit Aufhängeketten 161-5 Mt2m Kabel und Stecker 
(u. a. zur Erweiterung der Ausführung 161 auf162) mits'Gelenien. dadurchinachiällen Saiten 
x und in der Höhe verstellbar. Der Arbeitsplatz 
kann somit immer gut ausgeleuchtet werden 
No. 0° 
ka 
160-0 620 x 330x 65 mm innen 3,6 C 
1615 
Pe] Für Werkzeugwagen 161, 162, 166 TS und 171: 
Einzelteile 
160-01- [& 
160-060 zusammengelegt 600 mm lang 
P+22e] Für Werkzeugwagen 161, 162,166 TS, 171,172 HD: 
No zT Scheibenhalter 
e re sa 161-8 mit Gummisaugern für Glasscheiben 
160-01 Kette, 24 Glieder, für 161 0,04 und glatte Teile 
160-01 Lg dito, 31 Glieder, für 162/166TS 0,05 
160-02 Rohrsäule für Scheibenradseite, 
für 161/162 0,9 
160-03 Rohrsäule für Lenkrollenseite, “w 
für 161/162 0,9 7 ® 
160-04 Satz Indexgehäuse, komplett 
für 161/162 \04 
160-05 b Feststellknopf blau für 161/162 | 0,1 
160-058 dito schwarz für 161/162 01 1018 
160-06 Hutmutter für 161/162 0,02 
160-07 Klemmscheibe für 161/162 0,02 x 4 BI 
160-08 Schloßstange Haltevorrichtungen in die Rohrsäulen des HAZET-,Assistent 
für 161/162 05 einsetzen, Glasscheibe fest auf Gummisauger drücken, 
— eb -2_| | wodurch Luft entweicht, festhalten und gleichzeitig Hutmuttern 
160-08a Vorhangschloß mit 2 Schlüsseln anziehen. Unterdruck hält dann die Scheibe fest 
für 161/162/171 0,06 
160-09 Scheibenrad für 161/162/ 5 
166 18/171 0,75 eier 22 
160-011 Lenkrolle mit Feststeller 1 4 
für 161/162/166 TS/171 0,65 161-8 300 mm lang 06 
160-012 Gummimatte für 161/162/166TS | 0,2 +22ef Für Werkzeugwagen 161,162, 166 TS, 171,172 HD: 
160-013 Gummiprofil mit Füller für i 
Tischplatte oder Zwischenkasten Scheibenhalter osam 
für 161/162/166 TS 0,33 || 161-9 fürschwere, gewölbte Scheiben 
160-060 Tischplatte komplett für 161/162 | 3,1 
Für Werkzeugwagen 161, 162 und 166 TS: 
Schlitzprofilschienen und 
160-1- Trennbleche 
160-7 - 
= Kal } 
No. | hy Vr-700n I TF-g00N 
| > a Die großen (130 mm 2) Saugnäpfe ermöglichen eine An- 
160-1 Schlitzprofilschiene 310mmig. | 0,4 wendung sowohl am Pkw als auch am Lkw 
160-2 Schlitzprofilschiene 480 mm Ig. Durch Abziehen über eine Kugelraste von dem Gelenk-Ständer 
DE — lee on Toon l| ist dieser Halter mit dem angeformten Handgriff besonders 
160-5 Trengblech 150 mm'lang 0,06 || zum Transportieren und Einsetzen von Scheiben geeignet 
160-6 Trennblech 310 mm lang 0,1 5 _ 3 
160-7 | Trennblech 480 mm lang 0,2 161-9 | 470 mm lang | 20 


Eee Assistent -Einzeiteile und Zubehör 


Haze] Für Werkzeugwagen 166 TS: ;; Für Werkzeugwagen 172HD: 
Einzelteile P Einzelteile 
166-060 172-5 
T 
Pan Ei 
No | zul ». PN 
166-048 | Satz ndexgehäuse, komplett | 410| | 172-082 | Zylinderschloß komplett, mit ü 
166-05b Feststellknopf blau, mit 4 Schlüsseln 280 
Klemmstange 310 
Ai Ile 
166-055 dito, schwarz ET) ae Le: 
166-08 a Zylinderschloß mit 4 Schlüsseln | 100 und 2 Schrauben _ so 
166-060 Tischplatte komplett | 3700 | | 172-09 Scheibenrad 890 
Für Werkzeugwagen 171: 172-011 Lenkrolle mit Feststeller 1400 
[razer] Einzelteile 172-030 Untere Kunststoff-Jalousie 780 
171-031 172-031 Obere Kunststoff-Jalousie 1200 
172-031 a Griffleiste für obere 
171-1 Jalousie 500 
7 = iksch: fach 
171-031 Kunststoff-Jalousie, komplett 1700| (172 | _____| Plastikschale für Zugfaci _| 270] 
111 | Plastikschale für Zugfach 2r0| |ır25 | Trennblech 395 mm lang |_200 


Weitere Einzelteile lieferbar 


h alla! 


(ee Werkzeugsortimente 


wahlweise für die Werkzeugwagen HAZET-,Assistent" 


162, 166TS, 171 und 172HD 


ee Motorenschlosser 


Großes Sortiment 99teilig 


No | Inhalt No. | Inhalt No. Inhalt 
- u H- - u 
330 | Doppelmaulschlüssel, klein 830-5 Werkstatt-Schraubendreher 900Z Doppelsechskant-Einsätze 
| 3.,5x4 4x35 4,5x5 125x6,5mm "12” D Antrieb 
| 5x45 5,5x6 6x5,5 | 830-138 | Werkstatt-Schraubendreher \10 12 13 14 15 16 
7x8 8x7 9x10 200 x 10 mm 7 18 1920 21 22 
10x98 11x12 12x11 [832-3 | Elektriker-Schraubendreher Mu 
450/12 | Doppelmaulschlüssel 100x3,5 mm 
6x7 8x9 10x11 | 833-1 | Elektriker-Schraubendreher Betätigungsworkzeuge 
12x13 14x15 16x17 50x 2,5 mm 17a" D Antrieb 
| 18x19 20x22 21x23 834-3 Schraubendreher für Vergaser, 911 , Schwunggriff 16.170" 
| 24x26 25x28 27x32 25x8 mm 915 | Schiebegriff 12” 
H 916SP Umschaltknarre 10.4” 
u 850 | Sechskant-Einsätze 917-5 | Verlängerung 5" 
6x7 8x9 10x11 Ss Fa Kar 918 Verlängerung 10° 
12x13  1axis 16x17 8 . 920 Universalgelenk 
18x19 20x22 10 980-13 Schraubendreher-Einsatz 
x2mm 
730-3 | Flachmeißel ‘50x 18mm Betätigungswerkzeuge 
740-3 | Kreuzmeißel 150x6 mm "/a" D Antrieb 1801-2 | Seitenschneider 6.'/” 
Fasgea> | !Exitchtrelber 1eOe3 rum 863P | Umschaltknarre 4.172” 1850-3 | Kombizange 7.'/a" 
7902 | Kömer 120x12mm er 1950-4 | Plastik-Hammer 105x 35 mm 
748b-3 | Splintetreiber 150x3 mm 864 Gelenkgriff & | 
748b-4 | dito 150x4 mm # E 
748b-5 | dito 150x5 mm 865 SCHEDSANt 5 2125 | Kontaktfeile 
7e0-1 | Unversalzange 4.12" Eee 21408; |1Schlossshanimereh 
R I Iz a Mm 140- \osserhammer 500 9 
7603 | dito 8." 27 || Verlanaetundz 2147 | Fühlerblattlehre 20teilig 
761 | zündkerzenschlüssel Bea. |’verlängerung® 2161 Kännchen für Öl, 150 com 
20,8x 26 mm 869 Universalgelenk 2161 Kännchen für Caramba 150 ccm 
m Großes Sortiment 138teilig 
I Votorenschlosser ee 
„Juwel” 152 lieferbar 
0-10/138 siehe Seite 13 
No Inhalt No. | Inhalt No. | Inhalt 
179-6 | Verstellbarer Einmaulschlüssel 6” | 830-2 | Werkstatt-Schraubendreher Betätigungswerkzeuge 
179-10 | dito 10” Fa 125x5:5mm 1/2” D’ Antrieb 
n -5 dito 125x 6,5mm 911 Schwunggriff 16.\/2" 
450/12 SopBe manlschliese| NER 830-8 dito 150x8 mm 914-15 | Gelenkgriff 15” 
& x Ku 833-1 | Elektriker-Schraubendreher 915 Schiebegriff 12” 
12x18 14x15 16x17 50x 2,5 mm 916SP | Umschaltknarre 10.314" 
18x19 20x22 21x23 |8343  Schraubendreherfür Vergaser, | 917-5 | Verlängerung 5" 
24x26 25x28 27x32 25x8mm 918 Verlängerung 10” 
&0 | Ring-Mauischlissel lan 835-1 | Schraubendreher-für 960-18. | Schraubenareher-Eisatz 
10 11 12 18 14 17 Kreuzschlitzschrauben. Gr. 1 13x 2 mm 
19 22 835-2 dito, Gr.2 
615/3 | Starter- und Blockschlüssel ee | dlarat? a en 
11x13 14x17 19x22 [835.02 | dito.kurz,@r.2 ST a 
630/8 | Doppelringschlüssel, tief gekröpft | gag.5 | Werkstatt-Schraubendreher ss 41 46 50 
6x7 8x9 10x11 200x 1amm = 
12x13 14x15 16x17 836-6 dito 250 x 16 mm Betätigungswerkzeuge 
18x19 20x22 | 4” DO Antrieb 
Ta: 850 Sechskant-Einsätze 1014 Drehstange 20” 
635/7 | Doppelringschlüssel, kurz !/a" D) Antrieb 1015 Schiebegriff 20" 
6x7 8x9 10x11 & dos 65.8, [9016 Knarrenkopf 6” 
12x13 14x15 16x17 seo oHn 1017-8 | Verlängerung 8.'/2" 
18x19 1018 | Verlängerung 17” 
730-6 | Flachmeißel 200x24 mm Bermauno ey azsue 2021. „) Srenkstück 
731-2 dito 125x 11 mm Ir 1801-2 | Seitenschneider 6.'/2“ 
pP a s 
731-5 | dito 150x 15mm = ana FE 1807-1 | Vornschneider 6.\/a” 
740-3 | Kreuzmeißel 150x6mm Pen Schrebeunit 5" 1841-3 | Langbeckzange 8° 
741-1 dito 130x4 mm 866 Steckariff 5" 1850-3 | Kombizange 7.'/a" 
7453-3 | Durchtreiber 120x3 mm 867 Veaneunar 1852 Figurenschere 8.3/4” 
7453-5 | dito 120x5 mm 868 ee 
746-1 Körner 120x 10mm 868 Ua I ERE 1950-4 | Plastik-Hammer 105x 35 mm 
746-2 dito 120x 12mm a 1980 Metallsägebogen, verstellbar 
a BU || DoppalsShakant'Eineatze 2125 | Kontaktfeilen, 3 Stück 
760-4 | dito 18.12" 12, 19 1a. aba | | ee ans 
761 | Zündkerzenschlüssel 18 19 20 21 22 23 | 2140-5 | Schlosserhammer 500.9 
| 20,8x26 mm Ma 2 27 28 30 32 2147 Fühlerblattlehre 20teilig 
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RE Werkzeugsortimente 


wahlweise für die Werkzeugwagen HAZET-, Assistent” 


162, 166 TS, 171 und 172HD 


22er Motorenschlosser 


Großes Sorlimant jägteilg,emenkanisch, | 


auch im Werkzeugkoffer 
„Juwel" 152 lieferbar, 


0-10 A123 siehe Seite 13 
No. Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
179-6 Verstellbarer Einmaulschlüssel 6" | 830-2 Werkstatt-Schraubendreher Betätigungswerkzeuge 
chtaiop 125x5,5 mm 1/2" D Antrieb 
IRRE 08 830-5 | dito 125x6,5mm 9 Schwunggriff 16.112" 
| . 8908. || dito 150x8mm 914-15 | Gelenkgriff 15” 
450 A Oopkakunueanltenel. iiyes 833-1 Bellen Sehraubendrengg 915 Schiebegriff 12” 
Yox Te Ya x %ı8 TOM 916SP | Umschaltknarre 10 ar 
ehex 8 "s2x "ms | 834-3 | Schraubendreherfür Vergaser, | °'7> | Verlängerung 5 
Sax 3a 2Sfa2x "Os 25x8 mm 918 Verlängerung 10" 
"ia x "else Unaxı 920 Universalgelenk 
IXWIIR WIRKT 835-1 | Schraubendreher für 980-18 | Schraubendreher-Einsatz 
Kreuzschlitzschrauben, Gr. 1 13x2 mm 
600A | Ring-Maulschlüssel, lang 835-2 | dito, Gr.2 | 
38 76 a is | 8963 | dito,Gr.3 1000 AZ | Doppelsechskant-Einsätze 
CE TR Ta 835-4 | dito,Gr.4 314" D Antrieb 
835-02 | dito, kurz, Gr.2 7 te A 1'ma 
. E ale 13e 1a 1118 
630.A/6 | Doppelringschlüssel, 836-5 | Werkstatt-Schraubendreher | 1398 1718 
tier gekt&pft ; N 200x 13 mm 
“ax "6 12x "ns | 836-6 | dito 250x 16mm | Betätigungswerkzeuge 
Sp x is "ya x 28132 3a" D Antrieb 
13, 7 1öyıe 
IIRSı Pa NER 850A | Sechskant-Einsätze 1014 | Drehstange 20” 
“ EAnnaB ; . 1015 ) Schiebegriff 20” 
730-6 | Flachmeißel 200x24 mm a 32 | 1016 | Knarenkopf 6" 
731-2 | dito 125x11 mm Bersnehnaswerknge 1017-8 | Verlängerung 8.1/o" 
731-5 | dito 150x 15mm "74" D Antrieb 28: , |" yeremastanatre 
740-3 | Kreuzmeißel 150x6 mm 863P | Umschaltknarre 4.112" a 
741-1 | dito 180x4mm Ber Gelenkgriff 6" 1801-2 | Seitenschneider 6.\/2” 
7452-3 | Durchtreiber 120x3 mm er Eeyebealep" 1807-1, || Xomnschnider 9.UA 
Fre 866 Steckgriff 5” 1841a-3 | Langbeckzange 8" 
7458-5 | dito 120x5 mm 867 Verlängerung 2” 1850-3 | Kombizange 7.!/a” 
746-1 Körner 120x 10 mm 868 | Verlängerung 6” 1852 Figurenschere 8.%/4" 
746-2 | dito 120x 12mm 869 | Universalgelenk 
1950-4 | Plastik-Hammer 105x35 mm 
7 m N ae 900 AZ Doppelsechskant-Einsätze 1980 Metallsägebogen, verstellbar 
niversalzange 4.172 1/2" Li Antrieb 2125 | Kontaktfeilen, 3 Stück 
760-3 | dito9.\/a" de ne We 6 | 2190 | Drahtbürste 
. Ar 12 Sp Nm 3a E: kr 
760-4 dito 15.'/2 25/33 13/16 Tg 15/16 2131 Zündkerzenbürste 
Aa 1 As As | 2141-2 | Englischer Hammer 1 Ibs. 
761 Zündkerzenschlüssel 1%/16x 1” ans 1a 2147A | Fühlerblattlehre 20teilig 


Ürazerl Motorenschlosser 


Kleines Sortiment 64teilig 


No, Inhalt No Inhalt No. Inhalt 
330 Doppelmaulschlüssel, klein 730-3 | Flachmeißel 150x 18mm sooz | Doppelsechskant-Einsätze 
3,5x4 4x35 4,5x5 y 12" D Antriel 
ERaR BEE erde. 7408 | Kreuzmeißel 150x 6 mm rg: lee 
7x8 8x7 9x10 | 74582 | Durchtreiber 120x2 mm 17 18 18 20 21 22 
10x9 11x12 12x11 746-2 | Körner 120x 12mm 23 4 26 27 28 30 
n 760-1 | Universalzange 4.1/2” 32 
450/8 Rd Se anna 760-3 dito 9.172” Desattahrigewerkzeuge 
2" D Antriel 
6x7 8x9 10x11 761 Zündkerzenschlüssel 916SP | Umschaltknarre 10.34" 
12x13 14x15 16x17 20,8x26 mm 917-5 | Verlängerung 5" 
18x19 20x22 £ A 
830-8 | Werkstatt-Schraubendreher Ei ea Mei U 
625/8 | Doppelringschlüssel, 150x8mm [Rivgraetaeten 
flach gekröpft 832-3 | Elektriker-Schraubendreher 1801-2 | Seitenschneider 8.'/5" 
8x9 10x11 12x18 100x 3,5 mm 1850-3 | Kombizange 7.1/4” 
14x15 16x17 18x19 | 834-3 | Schraubendreherfür Vergaser, | 1950-3 | Plastik-Hammer 100x32 mm 
20x22 25x8mm 2130 Drahtbürste 
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KEe=i Werkzeugsortimente 


162, 166TS, 171 und 172HD 


wahlweise für die Werkzeugwagen HAZET-,Assistent” 


Prezerf Karosserieschlosser 78teilig 
0-11/78 
No, Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
425 Sechskant-Steckschlüssel 832-2 Elektriker-Schraubendreher 1929 Ausbeul-Hebeleisen, 400 mm 
780910 1 75x2,5mm 1930 dito, 500 mm 
800 | Ring-Maulschlüssel, lang 8352 ELBE ar ey 1931 Biegeeisen mit Ledereinsatz 
8 -: Bu |: ee, \ Wo | e = 
a 2 13 | 953 dito, Gr.3 1982-1 | Absetzzange 
ut Fee SA, Nlmer“ 1934 | Karosseriefeile 
Ver Bora Ko 836-3 Yroriatatt- Schraubendreher 1934-4 | Ersatzfeilenblatt 
8x10 13x15 17x19 
836-5 dito 200x 13mm 1937 Spann- und Schlichthammer 
650-12 | Reifenheber 12" 1950-3 | Plastik-Hammer 100x32 mm 
652 Reifenhaber 24” 900 Sechskant-Einsätze 
e 1/2” D Antrieb 1962 „Knabber"-Blechschere 
730-6 | Flachmeißel 200 x 24 mm 10 13 15 17 19 1980 Metallsägebogen, verstellbar 
731-5 dito 150 x 15mm Pr 2122-10 | Flachfeile 10” 
x Betätigungswerkzeuge 
745-4 | Durchtreiber 120x4 mm 172” D Antrieb 2130 Drahtbürste 
7452-6 Durchtreiber 120x 6 mm 916SP Umschaltknarre 10.3/4” 
746-1 Körner 120x 10mm 917-5 | Verlängerung 5” 2140-3 | Schlosserhammer 300.9 
| 2140-10 | dito 10009 
ZRTZ9" ‚N BeitetenltOhipzengas 1802-2 | Seitenschneider 6.1/2" 2143 | Gummihammer 1909 
757-12 | dito 12 : 
758-1 | Schweißer-Gripzange 11,14" 109822] Langbeckzange 6.2/4 2150 Reißnadel 
758-2 | Gripzange für 18503 | Kombizange 7,174” 2154 | Rollbandmaß 2m 
| sperrige Werkstücke 11” R 
en a 5% 1919 Handfaust, Zehenform 2161 Ölspritzkännchen 150 ccm 
- Iniversalzange 9.'/2” 
1920 Universal-Handfaust 2205-4 Schraubendreher-Einsatz 
x * für Innensechskanischrauben 
821 v| Dreikant-Hohlschaber 150mm | 1921 a el am orior BktAntnieb 
825-2 | Flachschaber 250 mm 1922 | dito, Diaboloform 22152 | ditofür Kreuzschitzschrauben 
Ba errang 1925-3 | Rund-Amboß Gr. 2, "14" 6kt.-Antrieb 
125x 5,5 mm 1926 Löffeleisen 310mm 2255 Einsatz-Halter "/a” 6kt.-Antrieb 
830-5 | dito 125x6,5 mm 1928 | dito 390 mm 2256 | dito 5/16” Bkt.-Antrieb 
Prazerl Landmaschinen 74teilig 
No. Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
430 Doppelsteckschlüssel, massiv | 820-3 | Löffelschaber 200 mm 1000Z | Doppelsechskant-Einsätze 
8x9 10x11 12x13 3/4” TI Antrieb 
, 832-2 | Elektriker-Schraubendreher 3 38 41 46 
450 Doppelmaulschlüssel 75x 2,5 mm 
6x7 8x9 9x10 | 836-2 | Werkstatt-Schraubendreher Betätigungswerkzeuge 
10x11 14x15 14x17 125x6,5 mm 31° LAntrieb : 
17x19 19x22 22x24 836-3 dito 150x 8mm P m 
2uX2T A0xE8 836-5 | dito 200x13 mm 1015 Schiebegriff 2 
. ; 1017-8 | Verlängerung 8.'/o" 
630 Doppelringschlüssel, tief gekröpft | 900 2 Doppelsechskant-Einsätze 
6x7 8x9 10x11 12° D Antrieb . ; ’ 
12x18 14x15 16x17 |a10 11 1 17 19 30 | 19012 | Seitenschneider 8.1 
18x19 20x22 21x23 4 27 90 3 Zangen für Sicherungsringe 
24x26 25x28, 27x80 Br 1846-2 | innen, abgewinkelt, 6.1/2" 
B2r08 DE Rzayge 1846c-2 | außen, gerade, 7" 
6850-20 | Reifenheber 20", 2 Stück 9 Schwunggriff 16.172” 1850-3 | Kombizange 7.'/a” 
730-3 | Flachmeißel 150x 18mm 914-15 | Gelenkgriff 15” Kasnstscherhsh 
740-3 | Kreuzmeißel 150x6 mm 915 Schiebegriff 12” Bu ageHSCheLSUOhER 
7452-5 | Durchtreiber 120x5 mm 916SP | Umschaltknarre 10.374” 21403" || Schlosserhammer 300g 
745a-7 | dito 120x7 mm ? Br 2140-10 | dito 1000g 
r 917-5 Verlängerung 5° $ 
7452-9 dito 120x9 mm 950 u f Pr 2142 Leichtmetallhammer 480. 9 
3 Iniversalgelen! 
746-1 Körner 120x 10mm b; N 2147 Fühlerblattlehre 20teilig 
980-13 Schraubendreher-Einsatz 
760-3 | Universalzange 9.1/2” | 13x2mm 2154 Rolibandmaß 2 m 
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Er wahlweise für die Werkzeugwagen HAZET-‚Assistent” 
Ki Werkzeugsortimente ass! nes 
Vr2zerf Industrie Satallig 
0-13/99 
No. Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
179 V-6 | Verstellbarer Einmaulschlüssel 6“ | 832-1 | Elektriker-Schraubendreher Betätigungswerkzeuge 
17av-10 | dito.10" 50x2,5 mm 12" D Antrieb 
832-4 | dito 100x4 mm 911 Schwunggriff 16.172” 
Bere (alt 1oOtenm 914-185 | Gelenkgriff 15” 
450/13 | Doppelmaulschlüssel 836-2 _ Werkstatt-Schraubendreher ann = 
ran ass - na 125x6,5 mm 915 Schiebegrift 12" 
12x18 Aaxı5 16x17 | 8364 | dito 175x 10mm 916SP | Umschaltknarre 10.34” 
| 18x19 20x22 21x28 836-5 | dito 250x 16mm 917-5 | Verlängerung 5” 
24x26 25x28 27x92 | gen RE 918 Verlängerung 10 
36x41 1/a" D) Antrieb 920 Universalgelenk 
4 45 5 55 6 7 |980-13 | Schraubendreher-Einsatz 
630/12 Doppelringschlüssel, 8 9 10 11 13x2 mm 
tief gekröpft 
6x7 8x9 10x11 Betätigungswerkzeuge 1801-2 | Seitenschneider 6.'/2” 
12x13 14x15 16x17 "/" D’Antrieb 1807-1 | Vornschneider 6.'/a” 
| 18x19 20x22 21x23 |863P | Umschaltknarre 4.12” 1841-3 | Langbeckzange 8” 
2aREE: 120528. TREE ana Gelenkgriff 6" 1850-3 | Kombizange 7.'/a” 
i 2 1 Figurenschere 8.®/4" 
720-3 | Flachmeißel 150x 18mm id # 032 Rus 
866 teckgriff 5” 
730-6 | dito 200x24 mm 3 | Mr nabze 1950-4 | Plastik-Hammer 105x35 mm 
7403 | Kreuzmeißel 150x6 mm ne 1980 | Metallsägebogen, verstellbar 
} 868 Verlängerung 6° 
el ee 869 | Universalgelenk 2120-10 | Rundfeile 10" 
a Koa20r 210 2122-10 | Flachfeile 10" 
746-2 | Körner 120x 12mm Zi | | DOBBERSSRRANFEINERTZS 2123-10 | Dreikantfeile 10” 
r . 10 12 13 14 15 16 
760-1 | Universalzange 4.\/2 17 199 10: aohar 22 2 Drahtbürste 
760-3 dito 9.112” 23 24 26 27 28 30 | 2140-5 | Schlosserhammer 500 g 
760-4 | dito 15.72” 32 2160 Ölspritzkännchen 150 ccm 
inen 108teilig, 
Haze Baumaschinei auch im Werkzeugkoffer 
„Juwel" 152 lieferbar, 
[0} 14/103 siehe Seite 13 
No. Inhalt No. Inhalt No. | Inhalt 
450 Doppelmaulschlüssel 748b-6 | Splintetreiber 150x6 mm 1000 Sechskant-Einsätze 
6x7 8x9 10x11 748b-8 | dito 150x8mm */4" D Antrieb 
12x13 14x15 16x17 22 24 27 0 32 3 
18x19 20x22 21x28 757-10 | Universal-Gripzange 9" 41 46 50 55 60 
24x26 27x29 30x32 | 760-3 Universalzange 9.112” ’ 
760-4 dito 15.1/2” 1000 AZ | Doppelsechskant-Einsatz 
450 A Doppelmaulschlüssel 374” OD] Antrieb 
1a 
ax "he Sex !%ls2 | 830-7 | Werkstatt-Schraubendreher ta 
ax "16 ax ans 150x6,5mm 
®lsx Ss 19/32x 11/16 830-14 | dito 250 x 10mm Betätigungswerkzeuge 
Ss x 3a 3/32x Ss 3a" D Antrieb 
"Is x !Sh1e !Snex1 9002 Doppelsechskant-Einsätze 1014 | Drehstange 20” 
1x1.s 1.1ox1.1la 72” D Antrieb GE 
10 11 12 14 16 17 [1015 Schiebegriff 20 
600 Ring-Maulschlüssel, lang 92 24 27 1016 Knarrenkopf 6” 
8 9 10 11 12 14 # aan 
17 19 21 22 24 27 |900AZ | Doppelsechskant-Einsätze 1017-8 | Verlängerung 8.'/2 
3 32 1/2” ©] Antrieb 1021 Gelenkstück 5" 
ne Ne 13016 
630 Doppelringschlüssel, tief gekröpft “ 1801-2 | Seitenschneider 6.1/a” 
10x11 12x13 14x17 Betätigungswerkzeuge i N 
19x22 21x23 24x27 12” D Antrieb 1842 Splinteausziehzange 6.'/% 
| 30x32 36x41 91 Schwunggriff 16./2* Zangen für Sicherungsringe 
I ARE 914-18 | Gelenkgriff 18” 1846-2 | innen, gerade, 7” 

- lachmeißel 150x20 mm R jo re 5 üpw 
730-6 \ dito 200x24 mm ae | Balch 12 aa 1846d-2 | außen, abgewinkelt, 6.34 
7452-6 | Durchtreiber 120x6 mm ee 1802: |-Kombizänge eier 
7452-8 | dito 120x8mm 9175 | Verlängerung S Ä 
745a-10| dito 120x 10mm 918 Verlängerung 10” 2141-4 | Englischer Hammer 2 Ibs 
746-2 | Körner 120x 12mm 920 Universalgelenk 2147 | Fühlerblattlehre 20teilig 


23 


Zi Werkzeugsortiment 


wahlweise für die Werkzeugwagen HAZET-, Assistent" 


162, 166TS, 171 und 172HD 


L 
Am ji ji 83tteilig, auch im 
erikanische Baumaschinen Werkzeugkoffer Juwel" 152 
2.B. Caterpillar usw. oder Kasten 804 "lieferbar, 
0-14 A/83 siehe Seiten 13 und 58 
No. Inhalt No, Inhalt No. Inhalt 
450A | Doppelmaulschlüssel 836-3 | Werkstatt-Schraubendreher 1000 | Sechskant-Einsätze 
12x °46, 2 Stück 150x8 mm %4" [] Antrieb 
836-5 | dito 200x 13mm 55 (2.3116"), 60 (2.318”) 
600A | Ring-Maulschlüssel, lang ee 
Ar, ehe, we ng | | Soppalssehekänt-Eneaze 1000AZ | Doppelsechskant-Einsätze 
In Me Se Nne Tin I are ig: Dh Ye fe 1 Ans 
Yo Ta She 1a 1a 1She Aa 
1 11e 1Ve  1.Va Betätigungswerkzeuge 188 1Nme 19 17a 
1516 198 38" D Antrieb 2 
8811 Schwunggriff 18" 
630A | Doppelringschlüssel, 8816P | Umschaltknarre 8” Betätigungswerkzeuge 
tief gekröpft ee, | Verngerung en 34" D] Antrieb 
Yax 7, ax 9 - /erlängerung 
sr Se Km ve | 1014 | Drenstange 20” 
or fe ixta | ®OAZ | Doppelsechskant-Einsätze 1016 | Knarrenkopf 6" 
! 3 IS 12nsx1.he | Are 3a Nie 1017-8 | Verlängerung 8.'/2" 
1a xt. 
"ne Me ne 1 1021 Gelenkstück 5” 
730-4 | Flachmeißel 150x 20 mm | Betätioungswerkzeuge 1058R-2 Reduzier-Einsatz 34", 2" I) 
5 i 2” UI Antriel 
Des. | ginn 914-18 | Gelenkgriff 18” 1802-2 | Seitenschneider 6,1/2” 
7453-2 | Durchtreiber 120x2 mm ayar 
7452-10 | dito 120x 10mm Er Mmsohellkgame 107 1a 2141-2 | Englischer Hammer 1 Ibs 
‘ ' Verlängerung 10° ü 
746-1 | Körner 120mm 820... |Unwversaigelenk 2147 A | Fühlerblattiehre 20teilig 
757-10 | Universal-Gripzange 9" 958R-2 | Reduzier-Einsatz 8", V2"C) | 2165-1 | Hebeleisen 16" 


Heel Werkzeugsortiment fü Werkzeugwagen HAZET-,Assistent" 172HD 


 “ =. 
0-15/100 
No. | Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
450 Doppelmaulschlüssel 821-1 | Dreikant-Hohlschaber 150mm | 918 Verlängerung 10" 
6x7 8x9 10x11 920 Universalgelenk 
12x18 14x15 17x19 | 832-2 | Elektriker-Schraubendreher . 
| 22x24 27x30 32x36 75x 2,5 mm 1801-2  Seitenschneider 6.12” 
41x46 | ie z 
835-1 Schraubendreher für | Zangen für Sicherungsringe 
h 5 Kreuzschlitzschrauben, Gr. 1 1846a-2 | innen, gerade, 7” 
D PERDeNUTEISCHHLBSEN Eure 1 |ess2 | dto,6r.2 1846-2 | innen, abgewinkelt, 6.1/2” 
12x18 14x15 17x19 835-3 dito, Gr.3 1846c-2 | außen, gerade, 7” 
22x24 27x30 32x36 | 8354 | dito,Gr.4 1846d-2 | außen. abgewinkelt, 6.374” 
630 Doppelringschlüssel, tief gekröpft | 8361 WOK Schraubendreher 1850-3 | Kombizange 7.1/4" 
| 6x7 8x9 10x11 |, AESUNS 
12x18 14x15 17x19 36-3 | dito 150x Bmm 2100 \ Winkelschraubendreher für 
22x24 27x30 32x36 836-5 dito 200 x 13mm Innensechskantschrauben 
41x46 e 78 910 1 
900 Sechskant-Einsätze 14 17 19 
652 Reifenheber 24”, 2 Stück 3/2” [Antrieb 
10 11 12 18 14 15 | 2120-8 | Rundfeile 8” 
730-7 | Flachmeißel 250 x 26 mm 17 19 22 24 27 30 | 2122-8 | Fiachfeile 8° 
731-5 dito 150x 15mm 32 2122-10 | Flachfeile 10” 
740-5 | Kreuzmeißel 175x7 mm 
746-2 | Körner 120x 12 mm 900TZ | Doppelsechskant-Einsätze 2130 Drahtbürste 
| er extratief,21 27 
7482-2 Splintetreiber 115x2 mm 2132 Waschpinsel 
748b-4 | dito 150x4 mm Betätigungswerkzeuge 2140-2 | Schlosserhammer 200g 
aus | aelassmn Bes 2105 aio.s0s 
h ar 1 
915 Schiebegriff 12” aa Bat) 

" | ” 2143 Gummihammer 19 
7e7710, | Universal @ripzange $ 916SP  Umschaltknarre 10.374" y Ba 
760-3 | Universalzange 9.1/2” e 2147 Fühlerblattlehre 20teilig 
767-2 | Zündkerzenschlüssel 208mm | 9173 Verlängerung 3 2150 | Reißnadel 
797 | Bremsfedernzange 917-5 Verlängerung 5" 2161 Ölkännchen 150. cem 
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E=j Werkzeugsortimente-Übersicht 


Sortimente für Werkzeugwagen HAZET-,Assistent” 


Vergaserwerkzeug-Sortimente in Kästen 


Sortimente Sortimente Inhalt 
NE ohne Werkzeugwagen Na. mit Kästen z2 Seite 
Motorenschlosser 4500/45 Großer Standardsatz 
0-10/99 Metr. 99teilig 4Steilig 68 | 178 
w 4500/9 Kleiner Standardsatz 
0-10/138 Metr. 1sstellg Steilig 26 178 
0-10A7123 Amer. 123teilig LIE 
0-10/64 Metr. 64teilig | 4500/10 für VOLKSWAGEN- 
2 ! AUDI 
Karosserieschlosser | 10teilig 25 | 179 
0-11/78 Metr. 78teilig | 4500/8 für DAIMLER-BENZ 
Landmaschinen Steilig 2,5 | 170 
0-12/74 Metr. 74teilig 4500/7 für BMW 
Industrie Teig 2 US 
0-13/99 Metr. 99teilig 4500/8-1 für OPEL 
8teilig | a7 | 179 
Baumaschinen T 
I 4500/7-1 für FORD 
0-14/103 Metr. 108teilig Tteilig \27 179 
0-14.A/83 Amer. 83tellig | 
| (für Caterpillar usw.) Sortimente für Schränke, Kästen usw. 
wi Mn | Sortimenteohne | z*g, Inhalt 
0-15/100 Metr. 100teilig 0: Schrank, Koffer usw. | ®,® | Seite 
Spezialwerkzeug-Sortimente für großen 
Werkzeugschrank 
No. Sortimente 0-100/139 Metr. 189teilig 39 5 
Ohne Werkzeugwagen 0-100A/134 ‚Amer. 134teilig | 8 6 
0-101/142 Metr. 142teilig a7 6 
VOLKSWAGEN 0-101 A/137 ‚Amer. 137teilig 46 6 
0-2500/82 Matr. '82tellig 0-102/129 Metr. 129teilig 30 7 
AR ER | 0-103/140 | Metr. 140teilig | 7 
0-2700/45 Metr. 45teilig für kleinen 
0-2700/83 Metr. 83teilig Werkzeugschrank 
u 0-110/95 Metr. 9Steilig 17 8 
age Met, OO! 0-1104/92 Amer. 92teilig 17 8 
BMW 0-110AWM Metr., amer. und engl. 
0-2900/28 Metr. 29teilig 7100 100teilig 14 g 
ee ee 0-110Ta/69 Metr. 69teilig 14 | 10 
{2 für Werkbank 
OPEL en 
0-3000/ 105 Metr. 1OSteilig en nen 1ostelle ae 
0-3000/34 Amer. 34teilig 1121M | Metr. 121teilig sa | 12 
PORSCHE für Werkzeugkoffer 
0-3300/118 Metr. 118teilig Juwel” 
0-10/138 Metr. 138teilig 23 | ıs 
FORD 0-10A/123 Amer. 123teilig 25 | 21 
0-3400/78 Metr. 78teilig 0-14/103 Metr. 103teilig s3| 8 
0-3400/158 Metr. 158teilig 0-14 A/83 Amer. &steilig 28 | 24 
5 FIAT | für „Assistent” 
2 an, siehe Tabelle 
0-3600/113 Metr. 118teilig | en 
RENAULT er u 
0-3800/87 Metr. 87teilig a ateri 
CHRYSLER-SIMCA 0-803Ta/35 Metr. 35teilig 65 | 58 
0-3900/64 Metr. 64teilig für Stelligen 
Werkzeugkasten 
YOrNO . 0-804-1/83 Metr. 88teilig 17 | 58 
0-4200/127 Metr., amer. 127teilig 0-804-1 4/75 Amer. 7Steilig | 
0-4200/137 Metr., amer. 137teilig 0-804-2/60 Metr. S0teilig Il s 
SAAB 0-804-2 A/57 Amer. 57teilig 10 59 
0-804-4/56 Metr. 56teilig \12!|s 
0-4300762 ‚Amet.: B2tEiig 0-804-4 A/52 Amer. 52teilig 10 | 60 
0/18 Amer: 113tailig 0-4300/82 Metr. 82teilig 16 | 174 
HONDA ( (Scania-Lkw) 
0-4390/29 Metr. 28teilig für Traktorendienst- 
kasten 
MITSUBISHI 0-1500-1/74 Metr. 74teilig 32 | 9 
0-4410/87 Metr. 87teilig 0-1500-1 A/73 Amer. 73teilig 22 | 8 
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Ur2zerl Verstellbare 
Einmaulschlüssel 
1 79 DIN 3117 


SPEZIALSTAHL 


329-5 


Geißfußschlüssel-Einsätze 


CHROM-VANADIUM 


'/2” D] Antrieb 
zur Ventileinstellung 


= 


329-2 bis-4 für Daimler-Benz-Fahrzeuge 


‚Anwendung siehe Seite 135 


für Ford-Fahrzeuge 
Anwendung siehe Seite 152 


Verchromt, Köpfe geschliffen 


Verstellbare 
Einmaulschlüssel 
DIN 3117 


SPEZIALSTAHL 


4 14 | 50 1 
20 | 120 | 1 
26 1 
1 
1 


31 
34 


Vrazerl Magnetschlüssel-Satz 
am Ring 


Glanzvernickeit 


No. Inhalt hy 


8 Schlüssel: 

Nr. 2 34 

mm 4 45 5 55 
310/11 ae TE 30 

mm 6 65 7 75 


Fühlerblattliehre 
Schraubendreher 
Kontaktfeile 


8 Schlüssel: 
Zoll 36 Tia2 a a2 


Se 11/32 38 Te 
oa 1 Fühlerblattlehre “© 


1 Schraubendreher 
| 1 Kontaktfeile | 


Geißfußschlüssel-Einsatz HAZET 329-3, 
Reduzierstück HAZET 958 R-1 und 
Drehmomentschlüssel HAZET 6110-1 CT beider 
Ventil-Einstellung an Daimler-Benz-Fahrzeugen 
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Doppelmaulschlüssel kiein 
‚CHROM-VANADIUM 


Maulstellung: 15° und 60° 


330 


Sechskant-Steckschlüssel 
CHROM-VANADIUM 


mit Magnet 
35g Zugkraft 


mit trinamie®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff 


N 
ai 


421-10 


Klinge mit Sechskant-Ansatz 
lange Ausführung 


i 


' 


zung 


7 FR j \ 
1 + ı nm c m - I) 
5° mm mm mm | “on | 
35 x 4 8 | 26 9 10 eg ı U 
4 x 35 80 2.6 9 10 
45x 5 80 2,6 9 10 & 
5 x 45 80 2,6 9 10 
55x 6 80 2,6 9 10 
6 x 55 80 2,6 En 10 
Ra Bull © a Speziell für die tiefliegenden, oft noch heißen 
= Sr 10 Sal 1 Befestigungsschrauben des Ventildeckels und 
RN: ER 24 2 Ni der Ölwanne an Opel-Fahrzeugen 
10 a2 112 | 40 30 10 Vernickelt 
12 x 11 L 112 40 30 10 o 
13 x 14 120 4,5 45 10 ı D 27 = 
14x 13 120 45 45 10 mm mm | mm = 
330 A | 
ba “ Sechskant-Steckschlüssel 
15° ArF._60° mm | CHROM-VANADIUM 
1/oa x 18/64 | 80 | DIN 3125 
Beheari 50 mit trinamie“” Griff (ges. gesch.) Kunststoff 
schwarz 
x 80 a 
5 50 lange Ausführung 
x 90 
x 100 
x 100_| 
112 
-L4 A| z 
15° "BA 6 mm mm | 52 > 
ex | 80 26 9 10 
ex9 © | 26 | 9 10 Vernickeit 
7x6 ao | 26 | 9 10 
6x7 80 26 | 9 10 
BxA | 80 26 | 9 10 
4x5 z 80 26 | 9 10 mm 
3x2 so 30 14 10 5 
2x3 90 30 14 10 5 
1x0 100 3,4 20 10 5 
0x1 100 3.4 20 10 5 
Fr 5 
Doppelmaulschlüssel klein 5 
CHROM-VANADIUM S 
330 5 
Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachteln Größere Abmessungen, 
oder Plastik-Taschen Klinge mit Sechskant-Ansatz, siehe nächste Seite 
No, Inhalt 
| 35x4 4x35 4,5x5 aeer 
Eis s519° "Site ME Qualität 
330/14 7x8 8x7 9x10 290 
10x9 11x12 12x11 
le 13x14 14x13 I 
wie vor, jedoch i 
NER in Plastik-Tasche 360 und Fortschritt 
13j6ax 15/64 "5pg4x 1364 
giz2x Ma 114 x Ilse 
330 A/9 Ia2x ®lı6 Sfısx a2 150 
Mar ex von Anfang an 
Ihex 
wie vor, 
UF in Plastik-Tasche Li 
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Sechskant-Steckschlüssel 


CHROM-VANADIUM 


DIN 3125 

425 mit trinamic®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 
schwarz 
Klinge mit Sechskant-Ansatz Ei 
lange Ausführung i ] bh 


Flexibler 
Sechskant-Steckschlüssel 


mit trinamie "-Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 
schwarz 


426-7 


DB-Nr. 123589 120900 


für Schneckengewinde-Schlauchschellen 
an Kühlwasserschläuchen, 


Sechskant-Steckschlüssel 


CHROM-VANADIUM 


DIN 7445 
425 mit trinamic®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 
VDE _ schwarz 
lange Ausführung 

AR ale 

— } 

1000 V | 

oe 
Vernickelt 

D 
je} u L|8 sa 
mm a a 

a 125 220 10 80 5 
6 125 220 11 85 5 
EB 125 220 13 9 5 
8 125 230 14 120 5 
9 125 230 15 120 5 
10 125 230 16 130 5 
> 11 125 230 17 130 5 
12 125 245 19 150 5 
13 125 245 21 170 5 


HAZET VDE-Werkzeuge 


entsprechen den Bestimmungen nach 

DIN 57680/VDE 0680 Teil 2 und sind unter 
Beachtung der übrigen VDE-Bestimmungen zum 
Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung 
stehenden Teilen bis 1000 Volt Wechselspannung 
bzw. 1500 Volt Gleichspannung bestimmt. 


VDE-Schraubendreher siehe Seite 64 


Vernickelt 2. B. bei allen Daimler-Benz-Pkw Vernickelt 
| x 

Q bp 2 | © leo sm 
mm mm | mm | mm | mm |” mm mm mm mm | 
10 125 | 230 | 14 13 | 130 5 iR 150 260 11 | 135 5 
11 125 | 230 | 15 13 135 5 
12 125 | 245 | 17 13 | 150 5 
13 125 | 245 | 185 | 13 170 5 
14 125 | 245 | 20 13 | 170 5 
17 125 | 245 | 23,5 | 17 | 250 5 


Werkzeug-, 
Material- und 
Montagewagen per 


helfen überall 
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Ürazerl Doppelsteckschlüssel cmoummoun 


Aus dem Volien geschmiedet und ausgebohrt DI 


430 ! 


. u - 
D 
 chkoM HAZET 430 YanaDllM 
iS} (Haze (008 Meist 


Verchromt, Köpfe geschliffen 


Doppeisteckschlüssel 


CHRON-VANADIUM 


430 


Kastengröße: 
430x210x50 mm 


Satz im hausfarbenen HAZET-Metallkasten 
| 


No, 


Inhalt Ts 


E 


8x9 10x11 12x13 | 
14x15 16x17 18x19 
430/12K 20x22 21x23 24x26 | 5620 
25x28 27x28 30x32 | 
433-0619, -2032 | 


Drehstifte 


CHROM-VANADIUM 


433 abgestuft 


Doppelsteckschlüssel 


CHROM-VANADIUM 


Verchromt 
No. E19 m 
2 3 | | 
Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachteln 433-0619 | 6-19 | 250 | 150 10 
2032 20-32 | 280 280 10 
No. Inhalt Fig 3236 | 32-36 450 | 700 5 
g 
8x9 10x11 12x13 
430/7 14x15 16x17 18x19 | 1120 
| 20x22 e 5 uk 
6x7 8x9 10x11 
430/8 12x18 14x15 16x17 | 1160 
er | 18x19 20x22 s N 
8x9 10x11 12x13 a 
14x15 16x17 18x19 
ang 20x22 21x28 24x26 | 60 
= 25x28 27x29 30x32 
6x7 8x9 10x11 | 
12x13 14x15 16x17 | 
OIZN 18x19 20x22 21x23 Boa 
24x27 _ 25x28 30x32 
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Lee] 
450 


Doppelmaulschlüssel curou.vanaum 


lange, schlanke Form 


DIN 3110 


MaZEr = varseıue I 


Verchromt a2 
450 450 A 
Oo ia» je] = 
mm mm | mm | 8 | AF | x 
4x5 100 | 38 10 | 00 "a x She 10 
ıso 5x5,5 100 | 38 | 10 Syıox 38 10 
ee, ! Sy1ox 1/82 10 
6x7 120 | 38| 20| 10 on 
1 
iso 7x8 120 | 38 20 | 10 ee] o, 
Ib | Tex 2 10 
8x9 140 | 42 20 | 10 Ya x 96 10 
8x10 140 4,2 | 10 Syıox > | 10 
9x10 0 | 42 | 30| 10 DT 5 
180 10x11 155 | 45 40 | 10 »a x "ns 10 
9x11 155 | 45 | 40 | 10 Sex 3% 10 
10x12 155 | 45 | 40 | 10 Nyıex 3a 10 
gr 3 7, 
12x13 s| s| s|% ee I 
| 25/32x 13/16 10 
10x13 1 | so | | 10 kn, ee 
11x18 15 | 50 | 60 | 10 a, n 
12x14 15 | 50 | 6| 
— Tre x "816 10 
13x14 190 55 80 | 10 15/46x1 ] 5 
13x15 0 | 55 | 80| 10 — 
, 1x1.178 5 
14x15 wo 5 | || | anarane E 
180 13x17 205 | 60 | 100 | 10 || 1. 1ex.1a 5 
14x17 205 | 60, 100 | 10 || 1.extrie | 5 
16x17 205 60 110 | 10 1. 1a x13/8 1 5 
re 1 7, 
17x19 20 | 65 | wo 1 || r ee E 
; ! | 
18x19 220 | 65 | 1o| 10 || Tau ['. 
150 19x22 2.0 | 70 | 100 | 10 || 1. ”10x1378 1 
20x22 240 70 190 10 1.11y18x1.7/8 u 1 
21x23 255 72 | 220 10 || +%1sx2 1 
19x24 255 | 72 | 220, 10 
22x24 255 | 72 | 20, 10 450W 
24x26 200 | 78 | 30 | 10 K L) ATS 
150 24x27 20 | 78 | zo | 10 en u BE 3 
| { 1 Ynox 382 120 | 38| | 10 
25x28 285 82 | 30 | 10 %y9x 6 140 | 42 410 0 
Zen a a EL ET 155 | 45 | 40 | 0 
27x32 305 “0| 5 "6x Ya 15 | so | eo | so 
\so 30x32 305 40, 5 1x Syı6 190 55 |» 10 
27x29 305 40 | 5 RR" 
et ES le Nox 0 | 205 | so | mo| +0 
FEN EN ! 378 x "16 20 | 70 | wo| «0 
soxs6 | 345 0 | 5 Tyıex 2 25 | 2 | =0| 
| 3 | = 
es ka | 5 2x 916 200 | 78 | 20 | so 
150 36x41 20 | 108 | zo| 1 ersx 8 | 25 | 82 | m| 5 
38x42 30 | 108 | 800 1 Box 34 35 | 85 | a0| 5 
1xa6 Tao I mo mm| ı "1x '%/16 a | 08 | s0| 5 
sr 5 a Yax a | ss | 98|0|55 
150 46x50 500 | 120 | 100 | 1 | ax 30 108 0 4 
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Doppelmaulschlüssel Doppelmaulschlüssel 
CHROM-VANADIUM CHROM-VANADIUM 


Sätze in „Remscheid“-Klemmhaltern 


Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachteln Verchromt und hausfarbenen HAZET-Schachteln Verchromt 
450 450 Rd 
No. Inhalt © No Inhalt N 
R 0 
450/6 8x9 10x11 12x13 530 6x7 8x9 10x11 | 
a nr a 450/8 Rd 12x13 14x15 16x17 | 910 
x x x 
450/8 12x13 14x15 16x17 740 it N Br 1 
18x19 20x22 | 6x7 8x9 10x11 
5x55 7x8 10x11 12x13 14x15 16x17 | 
450/8-1 13x15 14x17 19x22 | 1300 | | 450/10Rd 18x19 20x22 24x26 | 1890 
| 24x27 30x32 BD 
6x7 8x9 10x11 — —t 
| 12x13 14x15 16x17 6x7 8x9 10x11 | 
od 18x19 20x22 24x26 | 1970 ua 12x18 1ax1S 16x17 | Ber 
| 27x32 18x19 20x22 21x28 
SR Beh 1a 24x26 25x28 27x32 
x x x — 
run 18x19 20x22 24u27 | 1970 6x7 8x9 10x11 
30x32 . 12x18 14x15 16x17 
6x7 8x9 10x11 RINZDRS 18x19 20x22 21xag | 2500 
12x18 14x15 16x17 24x27 25x28 30x32 
aeanz 18x19 20x22 2inng | 2190 
24x26 25x28 27x82 || 450ARd 
7 8x9 
ja: ale ibsıe ES ZN Na Sie 
450/12N 18x19 20x22 21x23 | 2170 || 450A/6-3Rd 19/32x Y'16 Se x 3a | 1130 
24x27 _ 25x28 30x32 ?ö/32x 7/s "1x1 
Bxa. 1aR16 ern ler 
| 3 7 u) 
450/13 18x19 20x22 21x23 | 3000 | | 4soasard ER A 
24x26 25x28 27x32 Ols2x Is IRAK SIR 
36x41 2ö/g2x Te "Sf16x1 
450A Ya x Ss Shox 98 
Sfex 38 8 x 6 er a, 
Pr Wygax 11 
450 A/6-1 Yax le Wax tin | 620 || asoarı2Ra ER. ee Nasen 
| Sa x 3a 25/32x ie le x ®la Slaax TIe 
B 8 x Te Ya x 9ıe ax She IANoxN 
450 A/6-3 Wax Sex da | 910 1x1 1lnext.la 
25/32x 7/8 15f6x1 
Yax She Snex 98 
Ya x Ts Ya x 9 
Ne 19ja2x Nijne x 3a | 940 
25j/aax 7/8 nexi 
ax ne Snex %8 
Ya x Ts V2x 9ne 
Yısx Sa 19/32x je 
ASIAN Sa x 4 35ja2x Tie 2 
ja x !She 15/16x1 
e 1x1.8 1nEx1.Na 
450W 
Ya x 6 Ya x She 
RN 38 x ne Ya x 96 | 60 
Ya x Se ex Ya 
450 W/6 Yax She Sex 98 | 790 
_—_ Ip x "ns Tnex 2 | 
!ex a2 Sfa2x Nie 
Ysx Is yıox a 
as ax ne Sex 8 200) 
3a x Ts Tex Na 


DIN 3110 lange, schlanke Form 


Ürazerf Doppelmaulschlüssel ceunowvmoum a 
450 


VKH 


EG CE Tas, = 


yERASIIH 


L 


Verchromt, Köpfe Hochglanz < ) 


450 Verchromt, Köpfe Hochglanz Doppelmaulschlüssel 


CHROM-VANADIUM 
fe] 


AI D|| 40 


mm mm mm } 


4x5 VKH 100 3,8 10 | 10 VKH 
ıso 5x5,5 VKH 100 3,8 15 10 

6x7 VKH 120 3,8 20 10 
ıso 7x8 VKH 120 3,8 20 10 


BR VER a Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachteln 


8x10 VKH 140 42 25 10 
so 10x11 VKH 155 45 45 10 450 Verchromt, Köpfe Hochglanz 
12x13 VKH 175 50 co | 10 


No. Inhalt 


13x14 VKH 190 55 | 85 10 
13x15 VKH 190 55 85 10 
14x15 VKH 190 5,5 85 10 


450/6 VKH 


10x11 12x18 
16x17 18x19 


150 13x17 VKH 205 | so | 10 | "0 6x7 8x9 10x11 
14x17 VKH 205 | 60 | 100 | 10 || 450@vKH a a, 
16x17 VKH 2 ‚N 10 1 rg er 
IOR > 2: 1-50) 1 el 5x55 7x8 10x11 
17x19 VKH 220 6,5 145 | 10 450/8-1 VKH 13x15 14x17 19x22 | 1310 
18x19 VKH 220 | 65 | 145 | 10 24x27 30x32 
150 19x22 VKH 240 70 | 1s0 | 10 a a In 
2 x x x 
20x22 VKH 240 | 70 | 10 | 10 || asorıo van a. a asae | 1480 
21x23 VKH 255 | 72 | 220 | 0 27x32 
24x26 VKH | 20 | 78 | 200 | 10 6x7 8x9 10x11 
15024x27 VKH 270 78 | 220 | 10 12x13 14x15 16x17 
= u. —— — | 480/101 VKH 18x19 20x22 24waz | 1950 
25x28 VKH 285 | 82 | 95 | 10 30x32 
27x32 VKH 305 | 88 | 455 5 6x7 8x9 toxtt | 
150 30x32 VKH 305 88 | 480 5 12x13 14x15 16x17 
36x vH | 30 | 108 | 7eo rn 18x10 20x22 2ıu20 | 210 
BOFSRAT NT N i SB ir 24x26 25x28 27x32 | 
6x7 8x9 10x11 | 
450 A Verchromt, Köpfe Hochglanz 12x13 14x15 16x17 | 
450/12 NVKH \ 2140 
18x19 20x22 21x28 
[e} LE|A II > 24x27 25x28 30x32 | 
Ar, | mm mm 9 6x7 8x9 10x11 
!/a x 5/16 VKH 120 | 38 15 | 10 1219 1815 ORT 
450/13 VKH | 18x19 20x22 21x23 | 2920 
5/16x ®/s VKH 140 42 25 10 | 24x26 25x28 27x32 
Sex 13/32 VKH 140 | 42 30 10 ’ | 36x41 | 
3a x TI VKH | 155 | 45 | 40 | 10 450 A Verchromt, Köpfe Hochglanz 
?/j6x '/2 VKH 175 | 50 co | 10 T Shox 38 Sax The 
1/2 x ®16 VKH 5 |5s0| | vo at ax 9 1Manx tie | 590 
®yı6x 8/8 VKH 100 | 55 | | »o 1 | = ex Ze 
: T i | %9x Ttıs la x 916 
19/32x 11/16 VKH 205 | 60 | 110 | 10 || a50Av6-3 19ygax fie B8, x 3a 880 
3/8 x Ws VKH| 205 | 60 | 110 10 VKH | fax Te 'Sf1x1 
5/8 x 3/4 VKH 220 | 65 | 10 | v0 | Ya x ®n6 Snnox 3a 
= % e | 3% x ls I2 x 96 
25/32x 13/18 VKH | 240 70 190 10 19yg9x Nyıe REN 920 
| 25/32x ”/e VKH 240 7,0 200 10 5, 7j8 Vpex1 
Tja x 15/16 VKH 255 | 72 | 20 | 10 Sps Spisx 38 
” T st "he ax Ms 
"xl VKH 270 | 7a | 2565| 5 as0arı2 5/8 En 
u | > | ö 
1x1./a VKH es | 2 | w| 5 VKH 31a ?of2x TIs 
- 2 7/8 x 15/16 Spex1 
1.1/16x1.174 VKH | 305 88 | 450 | 5 1x1.)/8 111sx1.1a 
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Doppelmaulschlüssel Ür2zerf Schlag-Maulschlüssel 
CHROM-VANADIUM SPEZIALSTAHL 
450 Ag2. (ANZ 
VKH ß 
[y = 
77 
Sr 
N 
) N | 
ll 
| (V | 
a a a 
Sätze in „Remscheid”-Klemmhaltern und hausfarbenen 
HAZET-Schachteln Stahlgrau 
T 
ba | A 
450 Rd Verchromt, Köpfe Hochglanz 2 a | 
en Kaas Fr 27 180 | 16 03 1 
u 30 190 | ı7 0,5 1 
oe | 6x7 8x9 10x11 32 190 | ı7 05 1 
12x13 14x15 16x17 915 
VKH 
18x19 20x22 ” 2 ve ar ke | 
6x7 8x9 10x11 | ar > ER \ 
450/10 Rd 12x13 14x15 16x17 1870 46 | | 255 20 1,3 1 
VKH 18x19 20x22 24x26 
Dans | 50 u 275 21 1,6 Ei 
6x7 8x9 10x11 = me 2 a ? 
450/12 Rd 12x18 14x15 16x17 | „ug so 320 245 | 26 1 
VKH 18x19 20x22 21x28 
24x26 25x28 27x32 REG: re Eu = { 
7 8x0 1x a AI 
450/12NRd | 12x18 1aX15 16x17 | 2gog } 
VKH | 18x19 20x22 21x23 80 408 34 5,7 1 
| 24x27 25x28 30x32 35 408 34 60 1 
so 445 38 7,8 1 
450 ARd Verchromt, Köpfe Hochglanz 95 445 38 7,6 1 
n Ya x The Ya x 9ne 100 485 | 44 | 115 1 
re Yyaax Tine Ss x 34 | 1100 105 a5 | 44 | 112 1 
25, 7, 15, | 
rei na 110 so | ı || 4 
ax She Sex 38 115 510 47 13,8 1 
3, 7, 1 E) | 
460 Ayand Bes x BG 12 x EN 1120 120 545 50 180 2 
vKI 22x "6 le x 3a as8 Be &5 ala 
25/32x la TSpex1 ir E 1 
5 130 575 55 21,0 1 
Va x She Shex ®ls ‘ 
®s x Te ax 9a | Se = 24 J 
450 A/12Rd ex 5/8 9ja2x 1/ı6 2430 140 640 60 20,0 1 
VKH Sa x 3 25j32x 7/8 145 640 oo | a5 | ı 
Tjs x !Sfıe 1Sp16x1 150 640 60 28,3 7 
1x1.1/8 1.'nex1.'/a 155 640 60 28,0 1 
160 640 60 25,7 1 
165 715 70 42,0 1 
170 715 | 70 39,0 1 
® 175 715 70 3930| 1 
it t Ih 180 715 70 | 400 1 
gl nen 185 715 70 42,6 1 
. H 190 715 70 53,0 1 
IC 195 715 70 52,0 1 
4 ® 200 715 70 51,0 1 
in dieHand. ||. ee een 
220 715 70 48,0 1 
230 | 5 vo | 478 1 
Amerikanische Maße auf Anfrage 
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Ring-Maulschlüssel ins 


DIN 3113, Form AL 


CHROM-VANADIUM 


600 schlank und dünnwandig, Ringschlüsselkopf 15° abgebogen 
Gleiche Schlüsselweiten | + 
I 
= nz 
Verchromt, Köpfe poliert fe: 
600 600W 
[0] Fb) Aı | A Hm tb-/Aıl%|p%g > 
A mm | mm | mm | "a Wintwortn mm | mm | mm | 9a 
5,5 | |15| 75| 45| s0| 10 
jet | 3/16 - | 172 | 85 | 55 | 0 | 0 
2 I 1a 10 | »5 | so| | so] 
BZ = S/16 215 | 105 | 65 | 100 | 10 
9 3/8 255 | 120 | 80 | 180 | 10 
an Tyıs 280 | 135 | 90 | 250 | 10 
tz 12 300 | 135 | 9.0 | 260 | 10 
ar] 9/16 355 | 155 | 95 | 450 5 
13 $/8 385 | 165 | 10,5 | 590 5 
14 Nyıs 430 | 180 | 11,5 | 820 5 
15 3/4 430 | 180 | 120 | 870 | 5 
16 
17 240 | 115 | 7,5 | 150 | 10 Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachtein 
18. = | 255 | 12,0 
19 265 | 125 
20 280 | 13,5 
21 280 | 135 
22 300 | 13,5 
23 325 | 140 
24 325 | 145 
25 355 | 155 | 
26 355 | 155 
27 385 | 165 
28 385 | 165 
29 385 | 165 
30 430 18,0 
| 32 430 | 180 
36 490 | 19,5 
| 4 E 535 | 20,5 
600 A 
[0] "Li | Aı 
AR mm | mm 
ya | 102 | 50 
5/16 125 | 70 
3/8 165 80 
"16 ı72 | 85 
1/2 L 
{7 
ar 10-| | sooare-ı ] S16 98 "re Va Sie a | a0 
E 600 A/6-2 "ns Va ne 8 Ya ie 900 
Wr 10 F7 7 — 
BR 2 Yo 3 
E71 [ [210 | 10 | 600 A/8-1 ER Fa I2 "he 98 la 1460 
"2/16 10 1a. Sıe Ya elle 9 
er 10 || oarıo U a Zee Me [bene 
| _ "18 10 a Ss Ye 6 12 Me ‚| 
1 | Mk Se %a As 1 1.18 15118 | 2920 
1.1/16 5 
1.18 5 || soowse 8 Ya 6 "6 Ya 3% | 1450 
N 2 600Wy7. in ®ıs Va Se 9 Te | 1020 
MEET 51 ir Wo 6 Wa Bes Rei 
De 1 || eoowss I Aıc Ya Ss 8 "e | 1550 
12 1 1 IE 
- Hr _— Ts 216 Ya Se 98 16 
13/8 1 600 Ww/10 Y2 9 8 3% 3050 | 


Haze Ring-Maulschlüssel kurz CHROM-VANADIUM 


DIN 3113, Form BK 
603 schlank und dünnwandig, Ringschlüsselkopf 10° gekröpft 
Gleiche Schlüsselweiten 


[fi 
* 


Verchromt, Köpfe poliert 


603 603 A (rorsetzung) 
[e} “bi | Ar | A o -Lı | Ar 
mm mm | mm | mm Ar. mm | mm 
55+ | '1..901 a7 37 3% 220 | 110 
6 + 100 | 51 | 40 ”, = 
7 + 110 | 55 | 43 | nn ZEN! 
—— | a 250 | 125 
8 + 120 | 59 | 45 ;s - 
9 + 10 | 63 | 47 mo | | 200 17190 
10 197 | 67 | 50 1 280 | 140 | 8 
| 1 | 165 | 1 | 52 | 1.700 | 305 | 150 
12 152 76 | 54 . "8 _| 315 _| 158 
42 = ||, 160 | 80 | S6 1/4 360 | 170 | 105 
14 170 | 85 | 58 TE u 
15 180 | 90 | 60 a — [75 2 DE 
—- 1. 38 395 | 178 | 108 
16 190 | 95 | 62 407 — 
17 200 | 100 | 64 26H | 405 | 180 | 110 | 
18 210 | 105 | 67 | 140 | 10 1.12 430 | 188 | 11,5 
9 220 | 110 | 70 1. 578 460 | 220 | 125 
20 230 | 11,5 7,3 1.3/16 520 | 240 | 140 | 1800 
21 240_| 120 | 76 x 560 | 260 | 155 
22 250 _| 125 | 79 2.300 | 610 | 280 | 17,0 
23 260 | 180 | 82 | 38 660 | 31.0 | 19.0 
24 | 270 | 135 | 85 
25 280 | 140 | 88 Pr 
m 2 —_ 2 t 
26 250 145 91] 5 Sätze in vaysrarhenen HAZET-Schachteln 
27 305 | 150 | 93 5 
2a | 315 | 153 | 95 5 | Inner 
29 = 325 | 156 | 98 5 co | 9 11 14 17 10 22 27 32 | 1860 | 
30 340 | 160 | 100 5.2 603/8N 9 10 11 18 14 17 19 22 | 870 
392 360 _| 170 | 105 5 | 8 9 10 11 12 18 14 17 
| 405 | 180 | 110 5 ER, 19 22 su 
Er TcmE: 470 | 220 | 125 1 soari2 6 7 9 11 13 14 17 10] ggoo 
46 520 | 240 | 14,0 1 2 289792 wr 
560 | FT 560 1260 1155 1 6 7 8 9 10 11 12 18 
= [sro 0 {170 + 603/17 14 15 16 17 18. 19.20.21 | 1820 
60 I «so | s10 | 190 1 Sr 6 7® 9,101). || 
+ = Ringschlüsselkopf mit Gkant 14 15 16 17 18 19 20 21 
es . BONES 22 23 24 25 26 27 28 a0 | 380 
32 
603 A er 6 7 8 9 10 11 12 18 — 
14 15 16 17 18 19 20 21 
oO | | Au [A 003127 22 23 24 25 26 27 28 a0 | 7550 
ba > 32 36 41 
ÄrF. mm | mm | mm 
Ya + 100 | 51 | 40 10 Ge Me So 8 | 
= . L Je Te 2 Me Se | 
| 6+ 120 | 59 | 45 10 IHRE a Me 1 1 120 
3a 1327 | 67 | 50 10 Wa 7Sjre adg IHR 
3 : la Ste 38 Te 12 
je ME ZEN ER AL BI un 6034/11 6 3 Ns a 1316 | 1240 
12 160 | 80 | 56 | 10 Te 
ee jo | es 02 1128 1 no L ie de Am, Ze ie 
8 , . N Ss Ws a Nie 
"zı 200 | 100 | 64 | 190 | 10 603A/16 es Wet As 1. | 3900 
F = Ringschlüsselkopfmit@kanm Fortsetzung 1.1a 
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Ürazer] Doppelringschlüssel gerade cmromvananıum A 


610 DIN 837 j © 
ol 
| 
Verchromt, Köpfe poliert 
[e} *L A so => 610 Fortsetzung) 
ee er are a 
6x7 10 | 42 | vo oO EA I m 
m mm | mm 0 
En 5829 sa IR Me a IE) 25x28 - 200 | ı12 | 275 | 5 
8x10 125 | 215 10 || 27x32 320 | 125 | so | 5 
10x11 130 5,6 15 10 30x32 320 12,5 320 | 5 
- . 27x30 320 | 125 | 0 | 5 
a 1 = aa 10 30x36 360 | 140 | 475 5 
Dr | Er |360 | 15 | sıo | 5 
- 36x41 400 1 
13x15 | | s| 
14x15 160 70 45 10 
13x14 10 | zo | 5 | so 
13x17 wo| 2| | Inhalt 
14x17 m | 2 | © | 0 8 
16x17 5 | s| | » 8x9, 10x11 12x18 14x15] zoo 
a A | 0 Er 
18x19 10 | 82 | eo | so 8108 14x15 16x17 18x19 20x22 | 490 | 
19x22 2100 | 92 | 15 | % 6x7 8x9 10x11 12x18 
20x22 20 | 92 18) 00 s1o/10 14x15 16x17 18x19 20x22 11050 
21x23 235 | 100 | 160 5 aauzs 27822 
x 
2 6x7_ 8x9 10x11 12x18 
Er 1, | IE B s10/12 14x15 16x17 18x19 20x22 |1480 
24x26 20 2 | 5 21x23 24x26 25x28 27x32 
7 f 6x7 8x9 10x11 12x13 
2er] 275 | 112 | 200 5 610/12N 14x15 16x17 18x19 20x22 1400 
Fortsetzung rechte Spalte 24x27 25x28 30x32 


razerf Offener Doppelringschlüssel couvanoun 


612 


DIN 3118 


Köpfe um 15° abgebogen und mit 15° geschlitzt 


+ = mit 6kant-Öffnung, 
Köpfe mit 30° geschlitzt 


Verchromt 


612 612 A 
O Q 
mm Ar. 
8x10+ Syıex Us +| 
9x11+ 3/8 x Tic+ 
+ Be] 
a Yax "c+ 
11x13+ S/e x a 
x14+ 
Tasıe 3 x We 
1x1.'/8 
14x17 
16x18 Ein Merkmal Ni Bed: ist, daß der Ri 
ra in Merkmal von wesentlicher Bedeutung ist, daß der Ring- 
kopf in der Höhe einseitig gegenüber dem Stiel vorsteht, 
10,2 damit bei dicht nebeneinanderliegenden Verschraubungen 
BEL der Stiel so weit wie möglich über die benachbarten Ver- 
aoaar schraubungen hinweg bewegt werden kann 
x 
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Starter- Öldienstschlüssel 
und Blockschlüssel CHROM-VANADIUM 
61 5 CHROM-VANADIUM 


für: Audi 
auf Ford 
hausfarbener Opel 
Plastik-Tafel Volkswagen 
Maße: 360x410 mm Daimler-Benz 
Fiat 
a. Verchromt 


No. Inhalt fg 


3 


Starter- 


617 Spezialschlüssel für 


und Blockschlüssel versch. Wagentypen 
615 CHROM-VANADIUM 618 dito für Ford-Fahrzeuge 


und andere Typen 
625 Ringschlüssel 17x19 
für Audi-Fahrzeuge 
2100-12 Innensechskant- 
schlüssel 
für Opel-Kadett 
2567 Spezialschlüssel 
für Volkswagen 
2760 dito für Daimler-Benz- 
Fahrzeuge 
3667 dito für Fiat-Fahrzeuge 


616/7T komplett, 7teilig 2200 


S16TL Tafel, leer 


Öldienstschlüssel 
‚CHROM-VANADIUM 


Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachteln 


617 


7 Schlüsselweiten: 
Sechskant 20; 25; 26; 29,5 mm 


Doppelvierkant 13,8; 20; 15,4 mm Verchromt 
Ko, en 
- zz m 
617 240 360 1 
Öldienstschlüssel 


CHROM-VANADIUM 


10 Schlüsselweiten: 

Innenvierkant 6,5; 7; 8,5; 9; 10; 12; 13; 14mm 
Innenvierkant-Konus 5,5-9,3 mm 

Schlitzschrauben 3 mm Verchromt 


GT 330 ar A 
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Ür2zerf Doppelringschlüssel sach gewröptt cunomuanaoum 


625 


DIN 897 
Köpfe dünnwandig 


em 


Ar 
Ya Se 
®/8 x "16 


"pıex '/2 
112 x 96 


16x 5/8 
19/32x 11/16 
5/8 x'1/ı6 


5/8 x Ya 
%a x 2/82 | 


9a x Ya 
1%/16x 7/8 


x | 
1.'1r18x1.170 | 


70 | 
75 | 


85 
95 


"100 


10,0 


11,0 
11,5 


12,5 


14,0 


150 | 


15,0 


"160 
16,0 


170 | 


18,0 
18,0 


| 130 
14,0 


Ür2zerf Doppelringschlüssel 
flach gekröpft 
625 'CHROM-VANADIUM 


Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachteln 


Inhalt 


8x9 10x11 12x13 
14x15 16x17 18x19 


6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 1060 
18x19 20x22 


6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 21x23 
24x26 


6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 21x23 
24x26 25x28 27x32 


6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 
18x19 20x22 21x23 
24x27 25x28 30x32 


1830 


625/12 2980 


625/12N 2990 


98 x Te 2x 96 
Sa x!!ıe a x2S/e2 | 1320 
"16x Ta 18fıaxı 


ax Se 38 x le 
1/2 x re Ss x "16 
34 x?la2 11x 7/8 
1Syı6x1 1.1116x1.174 


1970 


Ürazer] Doppelringschlüssel zergeöort cmonmwnum 


DIN 838 
630 Köpfe dünnwandig Be 
AN 
IN 
Verchromt, Köpfe poliert 
630 
] | 
fe L)A|R Sa Lak 
mm mm | mm | mm | 9a | mm | mm | mm | To 
5,5x7 165 | 60| z0| ao| 10 10 | 60| z0| so| 0 
6x7 185 | 60 | 70| 40| 10 rue, 
| 200  90| 90| 90 | 10 
ıso 7x8 0 | so| z0| so, 10 
8x9 180 | 70| 80] 65| 10 N en on Fo 
8x10 so | 7o| & 65 | 10 a ' L 
245 100 | 120 | 180 | 10 
so 10x11 200 ı 90 90| 95| 10 255 120 120 | 210 | 10 
9x10 190 | 80| 90| 8 10 255 120 | 120 | 220 | ı0 
9x11 190 | 80 | 90| 80 10 255 | 120 120 | 210 | 10 
12x13 220 9,0 | 100 | 135 10 275 | 12,0 | 13,0 | 220 10 
13x14 230 | 9,0 | 100 | 150 | 10 275 | 12,0 | 130 | 300 | 10 
10x18 210 | 90 | 100 | 110 | 10 - 
11x18 210 | 90 | 100| 10 ı0 /16 285 | 130 140 | 280 | 10 
12x14 220 | 90 100 1 j | 
| EIER AS IE: 
1 
13x15 230 | 100 | 110 | 140 25/22x "916 f \ 
12316 RL ex 7/8 | 305 | 130 | 100 | #10 | 10 
zu Te x 1/1 315 | 130 | 140 | a0 | 5 
ıso 13x17 245 100 120 | 175 = — 
14x17 245 | 100 | 120 180 'Spex1 335 | 140 |150| 450 5 
16x17 255 12.0 120 | 200 
} 350 | 120 | 150| 575 | 5 
17x19 265 | 120 | 130 | 230 - t 
18x19 275 | 120 130 | 265 1'yete | sc0 150 160 575 5 
5 1.1/18x1.1/a 365 | 150 160 | 610, 5 
150 19x22 295 | 130 140 | 310 NACREN 2 
1x2 are 13/10x1/16 365 | 150 165 0 5 
er = lee | 1.1/a x1.3/8 400 | 160 | 170 | 880 | 1 
21x23 315 | 130 | 140 | 375 15/18x1.V12 | 400 | 16,0 | 17,0 | 850 1 
19x24 315 | 130 | 140 | 375 13/8 x1.172 400 | 160 | 170 | 865 | 1 
22x24 315 | 130 | 140 | 410 
24x26 330 | 14.0 | 150 | 430 630 W ' 
180 24x27 340 | 140 | 150 | 470 T 
24x30 340 | 14.0 | 160 | 490 | q | 'L|A|Aı SU m 
- } Wwnitworth mm | mm | mm | "a | 
2 EI] Yax 6 15 | 80| 90| so | 10 
27x29 350 | 150 | 160 | 595 2yı6x 1a 220 | 90 100 | 115 | 10 
27x30 365 | 150 | 160 | 570 ir i 
H Yax Sms 235 | 100 | 110, 145 | 10 
27x32 365 | 15.0 | 160 | 600 
150 30x32 385 | 185 | 165 | 68 Spex 38 245 100 | 120 | 210 | 10 
3 r } 
Aou38 200 | 160 ız0| za 16x | 285 | 130 | 140 | 280 | 10 
es a RE IN RE "rı6x 315 | 130 |140 | 400 | 5 
150 36x41 440 | 170 | 18,0 | 1090 sss | 140 |150| a5 | 5 
350 | 140 |ıs0o | sso| 5 
ses | ıso|ıso 6e65| 5 
Verchromt Kr re | Arc - 
071 Nox 13/16 a0 | 160 |ızo mo| 1 
41x46 485 | 20,0 | 21,0 | 1450 Ya x Ta a00 | 160 | 170 0 | 1 
so 46x50 515 | 21.0 | 22.0 | 1820 s je le Be Deren 
55x60 620 | 250 260 | 3290 Ta x1 445 | 170 | 180 | mıeo | 1 
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Doppelringschlüssel 
tief gekröpft 
CHROM-VANADIUM 


630 


22er] Doppelringschlüssel 
tief gekröpft 
630 Ss besonders kräftige Ausführung 
Köpfe stärker als normal er 
CHROM-VANADIUM in Ra 


Speziell für Gerüstbau geeignet, siehe nachfolgende Abbildung 
Verchromt 


*L&| Ar 


mm 


A:|B 


mm 


#3 


330 | 165 | 165 | 13 530 5 


Doppelringschlüssel kurz 


gekröpft 
CHROM-VANADIUM 


635 


Verchromt, Köpfe poliert 


Sätze Verchromt, 
in hausfarbenen HAZET-Schachteln Köpfe poliert 
No. 1 Inhalt 3 
A 
8x9 10x11 12x18 
29/8 14x15 16x17 18x19 9s0 
6x7 8x9 10x11 
630/8 12x18 14x15 16x17 | 1300 
18x19 20x22 
5,5x7 7x8 10x11 
630/8-1 13x15 14x17 19x22 2020 
24x27 30x32 
6x7 8x9 10x11 
12x18 14x15 16x17 
BUN 18x19 20x22 21x23 | 2140 
24x26 
6x7 8x9 10x11 
x 12x13 14x15 18x17 
BRNO: 18x19 20x22 24x27 2920 
| 30x32 
| 6x7 8x9 10x11 
12x18 14x15 16x17 
N? 18x19 20x22 2123 | 900 
24x26 25x28 27x32 
| 6x7 8x9 10x11 
| 12x18 14x15 16x17 
ZEN 18x19 20x22 2inzg | 920 
24x27 26x28 30x32 
6x7 8x9 10x11 
| 12x13 14x15 16x17 
630/13 18x19 20x22 21x28 4460 
24x26 25x28 27x82 
| 36x41 
3 Te 1 9 5 Nyıs 
630.A/5 ee a TREE | Inn 
3 7, 1/g Yıs 5 1 T 
620A/6 | le xaslae 'aar Me Yoxı 1700 
Naxsıs 3x Ts Na x Is 
630 A/7 Se x''ıs Wa x25/32 '%ısx 7/s | 1800 
15p16x1 
Yax he Wax ie 2x Ns 
630 A/8 Sa x'ıs a x28132 1%ıex 7Is | 2420 
poxt  1'next/a 
ax se Sex Te Yax Yı6 
ne N 
mn | [se Aare Sarah, |arn 
"prox1 Ix1lıa 1Next'/a 
Nox te Max Ehe Boch 
sows Be ee Fer Te 
Hi Yex se Iıex Va Nax She 
Bowie Sex Is Iax As Tlrex Y2 | 1310 
BE I a ai 
Yex 1 ex Na Max She 
630 ws8 Sex I ax Ts Tlrex 2 2320 
12x 916 ex 518 
ex ähıs Shox Ma ax Se 
16x 3 
own | UK ran ana | 5810 
| Wextfis Yax Use Taxi 


A A 
Q Er 2» 
6x7 100 50 55 25 10 
8x9 115 | 60 65 35 10 
10x11 130 70 70 50 10 
12x13 145 13 80 70 10 
14x15 160 85 90 80 10 
16x17 175 95 10,0 110 10 
18x19 190 10,5 11,0 140 10 
Satz in hausfarbener HAZET-Schachtel 
No. Inhalt 
6x7 8x9 10x11 
635/7 12x13 14x15 16x17 530 
18x19 
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Einfach-Ringschlüssel schwer CHROM-VANADIUM 


0 gekröpft ii 
[ li 
| | Le: 
E 
en | ö 
A 
ON 
+ 
Verchromt 
640 
| 
Schlüssel ohne Rohr mit Rohr Aufsteckrohre einzeln 
Le] ALL Ye Lt Ir > No LT 
mm ArF. | mm 9 mm el mm | 0 
24 I 200 | 430 | 560 | 1090 | ı 
27 200 | 410 | 560 | 1010 | 1 | 640-2430 460 | 600 | 1 
30 210 | 480 | 570 | 1080 | 1 
32 235 | 720 | 720 | 180 | ı 
36 245 | 770 | 730 | 100 | 1 | 640-3241 sio | 1190| 1 
41 255 | 800 | 740 | 100 | 1 | a 
46 | 260 | 1270 | 895 | 20 | ı 
50 265 | 1245 | 900 | 3415 | 1 | 640-4655 zeo | 2170| 1 
| 55 | 280 | 1550 | 915 | 3720 | 1 | 
60 330 | 2340 | 1090 | sıo | 1 
65 350 | 2660 | 1060 | 5500 | 1 | 
70 350 | 2950 | 1060 | 5700 | 1 | 
75 365 | 3130 | 1075 | seo | ı 640-6080 860 | 20 1 
80 375 | 3970 | 1085 | 6810 | 1 
A | 378 | 8800 | ons | ooo | 1 640 19-6080 1500 | 4990 | 1 
90 410 | 5220 | 1100 | soso 1 
95 410 | 4870 | 1100 | 7710 | 1 
100 410 _| 4830 | 1100 | 7670 1 
640 A 
1 170 | 200 | 380 | seo | sso | ı 
1. 1/16 170 | 200 | 440 co | 1040 | 1 | 640-2430 460 | 600 | 1 
Ye | 180 | 210 | 520 | so | 1120| 1 | | 
1.174 180 | 285 | 700 | 720 | 130 | 1 | 
1.18 | 200 | 245 | 810 | 730 | 1940 | 1 | 640-3241 soo | 1100| 1 
1. 5/8 _ 210 | 255 | 950 | 740 | 2080 | 1 5 
1.13/16 220 260 | 1280 | 895 | 3450 | 1 
2 250 | 265 | 1440 | 900 3610 | 1 | 640-4655 760 | 2170| 1 
2 %ı6 | 280 | 280 | 1570 | 915 | 37400 | 1 & | 
2. 3a 300 | 330 | 2350 | 1090 | sıo | 1 
2. 9/16 32.0 | 350 | 2610 | 1060 | 5450 | 1 
2. %a 350 | 350 | 2860 | 1060 | 5800 | 1 | 840-6080 860 | 28400 | 1 
2.15/16 38,0 | 365 | s080 | 1075 | 5920 1 | &4019-6080 1500 | 4930 | 1 
3. 1/a 400 | 375 | 4050 | 1085 | 6800 | 1 
. 378 400 | 375 | 3670 | 1085 | 6510 | 1 
640 W auf Anfrage | 
razerf 640 Einfach-Ringschlüssel-Sätze schwer curom-vananıum 
gekröpft 
No. Inhalt 
kg 
ws I 322 36 41 46 50 55| 
640/14 60 65 70 75 80 27,5 
bar 640-3241, -4655, -6080 
640/14R Two mit Aufhängetafel_ 
18 1. ne 108 1.8ne] 
2 2.216 298 2.96 
Tafelgröße: OR 234 2'816 3.18 1778: 
Soxemm || | 640-3241, -4655, -6080 
640 A/14R wie vor, mit Aufhängetafel 1 34,9 
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Haze Schlag-Ringschlüssel ses. 


642 DIN 7444 
A 
Eier. 
zn 
oO || 
I Int F 
\ || | 
Ill] 
|| 
A) 
Stahlgrau 
o "LE | Als» 
mm mm mm mm | 
27 180 480 54 9,5 1 
30 190 480 54 | 136 
32 180 | 520 ss | 135 
36 205 520 58 13,5 1 
4 230 520 58 13,5 1 
46 240 580 64 19,5 1 
50 255 580 64 19,0 1 
55 270 580 64 19,0 1 
so 280 580 64 19,5 ae 
65 300 650 70 30,2 1 
70 330 650 70 28,0 1 
75 330 650 70 27.4 1 
80 360 650 70 26,0 1 
85 360 700 75 35,0 1 
oo | 390 700 75 35,0 1 
35 390 zo | 75 33,0 1 
100 420 700 75 37,5 1 
105 | 420 750 80 310 | 1 
110 450 750 80 40,0 1 
Als |< 450 750 80 | 390 1 
‚Amerikanische Maße auf Anfrage 
Prazer Doppel-Gelenkschlüssel_ cmownoum “Di 
mit Schraubendreher-Einsätzen für Innensechskant-Schrauben Al 
644 eingebaute Arretierung e 
en 
®\ 
Köpfe mit Schraube 
Verchromt, Klingen stahlgrau daher auswechselbar 
| 644 644 Satz in hausfarbener HAZET-Schachtel 
T 
[e} | | > No. Inhalt 3 
mm mm B 
an | 105 | 40 | 10 
5x6 1385| 65 | 10 SM Ei ei 
8x10 180 | 140 | 10 x x x10 
S us 12x14 17x19 wo 
12x14 260 | 365 | 10 
17x19 34,0 | 820 5 
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Ürazer] Doppel-Gelenksteckschlüssel cnousmmoun 


645 eingebaute Arretierung ne en 
| 
< Köpfe mit Schraube t 
daher auswechselbar 
Verchromt, Köpfe poliert 
645 Sätze in hausfarbenen HAZET-Schachteln 
j 
any an =] No. Inhalt Fig 
mm | “8 ° 
6x7 + 105 | 50 | 10 8x9 10x11 12x18 
8x9 135 | ss 10 || 6457 14x15 16x17 18x19 | 1460 
8x10 145 | 55 | 10 20x22 EEE Nie 
T 8x9 10x11 12x13 
Rn je Do in 14x15 16x17 18x19 | 2580 
sr Asol Teorlimno 20x22 21x23 24x27 
12x13 190 | 120 | 10 
12x14 | 200 125 | 10 Ze x he Na x So 
13x15 | 215 10 | 10 || 645a6 a an > 
14x15 21,5 | 170 | 10 3 | 
13x17 24,0 | 180 | 10 £ 
14x17 240 | 180 10 Satz in Plastik-Tasche : - - = 
16x17 240 | 220 10 645 A/3P en x 2% exe | go 
17x19 270/30 5 = 
Bra 1 Zr KON +5 Doppel-Gelenksteckschlüssel 
1 A x 2 300 Be R CHROM-VANADIUM 
x 2 
ne it mit Doppel-Innenvierkant-Köpfen 
21x23 315 40 5 11645 AK en ® 
22x24 325 450 | 5 
24x27 | 36,0 | 650 5 


Da 


Köpfe mit Schraube 


bu] daher auswechselbar 
Ar, mm | mm mm | "a 
3/8 x "ie 180 | 14 16 80 | 10 Verchromt, Köpfe poliert 
Ymx de | 215 | 18 20 | 120 | 10 o 
8/8 x"'/ı6 245 | 23 24 | 230 | 10 *Lı| Di | Da 
5/8 x 3a 260 | 28 27 |si0 | 5 Ar mm | mm | mm & > 
"ex Te | 285 | 28,5 30 | 1yax Syı6 185 | | 12 | e©| 
15/16x1 335 | 325 35 | 660 ex /16 265 | 14 | 24 | 30 | 5 
Reifenheber I-Proil Reifenheber schwere Ausführung 
CHROM-VANADIUM CHROM-VANADIUM 
650 652 


für Motorräder Verchromt für Lastwagen Silbergrau 
] 
No | zıl|| w HL ya 
| mm | zu a ; mm | za a 
650 | 150 6 6 | 10 652 ER 2 | 1300 | 5 
8 200 8 | 110 | 10 > 
= Vrazerf Reifenheber 
CHROM-VANADIUM 
für Automobile Verchromt 653 
vo r) = 
mm | Zon A 
650-12 soo | 12 | 210 | 10 insbesondere für schlauchlose Reifen Silbergrau 
16 #00 | 16 | 30 N au Ken 
20 500 | 20 | 580 5 653 | es | 18 | eo | 5 
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Kreuzschlüssel 
SPEZIALSTAHL 


705 


für Pkw 


Kreuzschlüssel 
CHROM-VANADIUM für Pkw 
715 
> N Rı N 
x PP x 
N { "Sk 
Ar d S 
fe N 


geschmiedet 


/, 


Wa Y: 
J Ss 7 
leichtes Arbeiten 
leichtes Arbeiten durch lange Hebelarme Silbergrau durch lange Hebelarme Verchromt, Köpfe geschliffen 
el 
No oO 'esoe|| w ° Les 
mm zoll mm |” mm zol mm |” 
705 17x 19x 11/18x22 420 |1230 25 | | rı5 17x19x 11/18x22 420 | 1750 
705-1719 7xızxıaxıa | 420 11280 25 | Insip TATRERTD BETTER 
705 A 5/8 x/ıox3ya x7/e | 420 [1230| 25 - 
a en — mit 1/2” MI Verbindungs-Vierkant nach DIN 3120 
705W | ex ®/a xThex\/a | 420 |1230| 25 für Steckschlüssel-Einsätze Serie HAZET 900 
Verchromt, Köpfe geschliffen 715-01 17x19x22x 1/2" 420 1700 
70V | 17x 19x 11/16x22 420 |1230| 25 | | 715-02 17x19xyıex va" | 420 |1700 
Kreuzschlüssel Kreuzschlüssel 
SPEZIALSTAHL für Pkw CHROM-VANADIUM für Lkw 
\ 
Arme und ? 4 
Mittelstück 
geschmiedet 
% I 
Der Kopf mit $S 32 mm hat einen eingeschmiedeten 
Innenvierkant S Yayı6” = 20,64 mm für die amerikanische 
mit 172% Verbindungs-Vierkant Zwillingsradbefestigung (Ford-Lkw u. a.) 
nach DIN 3120 für Steckschlüssel-Einsätze £ Verchromt, Köpfe geschliffen 
Betie HAZET-OOG i 24x27x32x38 | 750 5600| 1 
leichtes Arbeiten durch lange Hebelarme Silbergrau 720-30 24x27x30x32 750 5600 1 
705-02 | | 17x1ex'nexverm ] 420 |1130| 5 ||r20a |] |"r18x1.V10x1.11axı2] 750 5600| 1 
Hazell Kreuzschlüssel für Lieferwagen, Kreuzschlüssel 
SPEZIALSTAHL Kleinbusse usw. CHROM-VANADIUM für Lkw 
710 720S 


Arme und 
Mittelstück 
geschmiedet 


Kopf mit $32, mm = 
zusätzlich S 1®/16”, 
wie HAZET 720 
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leichtes Arbeiten durch lange Hebelarme Silbergrau 
o mit 3/4” IM Verbindungs-Vierkant nach DIN 3120 
-E für Steckschlüssel-Einsätze Serie HAZET 1000 
No. [I En 
| = area Verchromt, Köpfe geschliffen 
zıo | 19x22x24x27 | 560 |sooo| 5 || 7208 |_24x27x32x® | 750 |s400| 1 
WEITERE R 
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Flachmeißel 745 (Fortsetzung) 
EHROMENANABIUM Spitzen- | Material- 
No. | | 00 a 
mm | mm mm fi 
7452-1 120 1 12 | 80 | 10 
2 120 2 12 80 | 10 
3 120 3 12 80 | 10 
7a 4| 120 4 12 | 80 | 10 
5 120 5 12 so | 10 
6 | 120 & 12 | 0 | 10 
flachoval, DIN 6453, Form A Stahlgrau || __ 7 120) F RN ET 
: T 8 120 8 12 | 10 
Schneiden-| Material: | | 
far ren 9 150 9 12 120 | 10 
Na L min | Stärke Tim 10 150 | 10 12 | 130 | 10 
= mm 2 —ıt 
730-1 100 15 |14x9 70 10 Hazell Körner pın 7250 
2 125 17 16x10 | 140 1 u 
3 150 | 18 17x11 | 170 | 10 EEE 
4+ 150 20 20x12 | 220 10 746 
5 175 22 20x12 | 270 10 
6 200 24 23x13 | 370 10 
® 250 26 26x13 | 560 10 achtkantig Stahlgrau 
8 s00 | 28 f2axis| 680 | io | —— ee 
REINE TER - 746-1 120 = 10 | 60 | 10 
achtkantig, DIN 6453, Form B Stahlgrau 2 120 - 12 85 10 
731-1 125 | 10 10 70 | 10 Splintetreiber In 6450, Form C mr 
2 1235| 11 10 70 | 10 CHROM-VANADIUM B\ 
3 125 | 12 12 | 100 | 10 A 
5 15 15 12 | 120 | 10 748 IH 
8 175 18 16 250 10 1 
9 200 20 18 | 380 | 10 — | 
er Ze 
Kreuzmeißel pin 6451 t 
CHROM-VANADIUM 
740 achtkantig Stahlgrau 
Spitzen- | Matariaı | 
741 No. Li | Le 19" ne |5 0 5 
cu a } mm | mm | mm mm f} 
Pe | > Ta 7488-2 + 115 | 35 2 8 | so| 10 
—— Bee" 3+ 1250| 3 8 | so] 10 
— 7486-2 | ıso|l5o| 2 | 10 | 50| 10 
is 3 150 | 50 3 10 60 10 
4 150 | 50 4 10 60 10 
flachoval Stahlgrau e: 150 | 50 5 | Ho 65 | 10 
—_———— Te 6 150/50 | s | 10 | 0| 10 
740-1 100 5 |14x9 65 10 
2 125 5 16x10 180 | 10 P ea AS EHRT 
3 150 6 17x11 150 | 10 || 7480-6+ ıso|e0 | 6 | ı2 | 110] 10 
—— rz f 7 8+ 200|75| 8 | 12 | ı1s0| 10 
5 175 7 |20x12| 240 | 10 4 
a Aus 2 le || 04 __j200| 75 | 0 | 12 |1s0| 10 
7 250 9 26x13] 460 | 10 Lange Ausführung 
2 > = Insbesondere für Sicherungsstifte der Scheibenbremse an 
achtkantig Stahlgrau verschiedenen Fahrzeugtypen 
741-1 - 10 | 4 || % BLgb-4 | 15] vo] 4 | 10 | vo] ı 
2 10 | 5 12 | 10 = = an 
3 140 6 12 | 100 | 10 Meißel, Durchtreiber, Körner, 
4 150 7 12 | 120 | ı0 Splintetreiber 
5 160 8 14 | 10 | 10 750 
6 180 9 16 | 260 | 10 & 
7 200 10 16 270 10 751 
Durchtreiber pin 6458 
CHROM-VANADIUM 
745 
75018-1 75116 
Sätze 
achtkantig Stahlgrau in Plastik-Ständern 
Spitzen- 
No +E ® No. Inhalt Ti 
mm mm 8 
745-1 1 10 eo | 10 731-2 741-1 
2 2 | 10 so | 10 || 73%6 745-3 746-1 a 
3 3 10 co | 10 S 
= 730-3 740-3 
L 2 EB 4 | 10 60 | 10 || 7506-1 0 2 1060 
a 5 | 1 85 | 10 || Ta18 7488-2, a-3, b-4, b-5,c-6,c-8 | 560 
en Ser Fortsetzung 751/6-1 7485-2, b-3, b-4, b-5,b-6,b-8 | 520 


+ = nicht nach DIN 


Parallel spannende Gripzangen 


mit gehärteten, geraden Stahlbacken, 
mit Schnell-Lösehebel 


754-10 


r c 
Glanzvernickelt 


No. | "Ei S os In 
x mm zoı | mm | "a 
754-10 250 10 50 680 | 1 
für Einhandbedienung 
mit Schnell-Lösehebel 
754 E-10 


mit Stellschraube zur 


Veränderung des Spanndruckes Glanzvernickelt 


754E-10 | 265_| 10.'12 760 | 1 
[Haze] Gripzangen 

mit geschmiedeten Backen 

CHROM-VANADIUM 
755-7 cineBacke gerade, eine Backe halbrund 

mit Schnell-Lösehebel 

Glanzvernickelt 

155-7 1s0o | 7 | 25 |si0 |] ı 


[Hazell mit verbreitertem Schnell-Lösehebel* 


755-10 


* kunststoffüberzogen, bietet 
größere Auflagefläche für 3 oder 
4 Finger beim Auslösen; deshalb 
Einhand-Bedienung möglich 


Glanzvernickelt 


| 755-100 | | 220 | s | 30 ] 501 ı 
für Einhandbedienung 
mit Schnell-Lösehebel 

755E-10 


mit Stellschraube zur 
Veränderung des Spanndruckes 


Glanzvernickelt 
755E-10 | | 245 |] 


30 | 5890| ı 


9314 | 


Universal-Gripzange 
mit geschmiedeten Backen 
CHROM-VANADIUM 


756-7 eine Backe gerade, eine Backe halbrund 
mit Schnell-Lösehebel 
Glanzvernickelt 
T + 
no | sg» 
. mm | zo | mm || 
756-7 1800 | 7 | 20 | 30| ı 
Vrazerl Universal-Gripzangen 
mit geschmiedeten, halbrunden Backen 
'CHROM-VANADIUM 
757-7 mit Drahtschneider und Schnell-Lösehebel 
Glanzvernickelt 
757-7 | 1so z ]|s |s0] 
mit verbreitertem Schnell-Lösehebel * 
wie HAZET 755-10 
757-10 


Glanzvernickelt 


mit kombinierter Maulform 
für Rund- und Flach-Profile 
mit Schnell-Lösehebel 


757-12 
Glanzvernickelt 
[ 757-12 [| soo | 12 I a5 10501 
für Einnandbedienung 
mit Schnell-Lösehebel 
mit halbrunden Backen 
757E-10 


mit Stellschraube zur 
Veränderung des Spanndruckes 


757E-10 | 245 


Glanzvernickelt 
loss | ao | 600 | 1 


600 1 
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Schweißer-Gripzange 
insbesondere für Rohre 


Greifbacken aus 
CHROM-VANADIUM 


mit verbreitertem Schnell-Lösehebel* 


758 


* kunststoffüberzogen, 
bietet größere 
‚Auflagefläche für 3 oder 
‚4 Finger beim Auslösen; 
deshalb Einhand- 
Bedienung möglich | 


——- Glanzvernickelt 


FE 
No 5 sa 
mm | zo | mm 9 
758 280 [11.12] 50 | 950 1 
ee Schweißer-Gripzange 
Greifoacken aus 
CHROM-VANADIUM 
758-1 mit verbreitertem Schnell-Lösehebel* 
wie HAZET 758 
Glanzvemickelt 
758-1 ] 280 [11.21 50 _] sso | 1 
razer] Gripzange 
Greifbacken aus 
‚CHROM-VANADIUM 
758-2 für sperrige Werkstücke 
mit verbreitertem Schnell-Lösehebel* 
wie HAZET 758 
Glanzvernickelt 
758-2 | 25] ıı ] eo To] ıi 
Hazell Schnellspann-Universalzange 
CHROM-VANADIUM 
mit durchgestecktem Gewerbe 
759 und Brennerloch 


Hochglanz verchromt 


Universalzangen 
DIN 5231, Form B 


760 CHROM-VANADIUM e 


760 verchromt 


+ 
No. L | s iz 
mm | za | mm | ®e 
760-3 240 9.112 50 300 1 
4 385 |15.'2| 50 | 720 | 1 
mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 
760-33 240 I so Ts | ı 
44 385 760 | 1 
760 VKH Verchromt, Köpfe Hochal: 
'erchromt, Köpfe Hochglanz 
El T | 
No. 8a» 
m | Ze | mm: | "a 
760-1 VKH 115 | 412] 20 | 50 | ı 
3VKH 240 9./2| 50 310 1 
4VKH 385 |15.172| 50 | 700 1 
mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 
760-11 VKH | 15 | 4 20 | | ı 
33 VKH | 
44 VKH 
Vrazerf Universalzangen 
DIN 5231, Form F 
760 N ‚CHROM-VANADIUM 


mit hinterfrästen Führungsrillen 
Dreipunkt-Auflage beim Greifen von Rundteilen 


Schenkel mit schwarzem Kunststoff überzogen 
für bessere Griffigkeit 


mm 


759 [ 250 


10 | 60 ] #10 | 1 


ÜHazerü Zündkerzenschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
761 doppelseitig, mit umlegbarem Griff 
Verchromt, Köpfe geschliffen 
No; | 9 BB 
mm | mm AR ü 
761 | 220 |208x26-'Wex1| 220 2 1 
Hazell Zündkerzenschlüssel 
mit Kardangelenk und "72" [] Antrieb 
762 schwer zugängliche Korzen 
Verchromt 
762 | 300 | 208-6 ] 520 | ı 


für Bedford-Blitz CF 1,8 | und 2,3 |, Renault 30TS, Peugeot 104, 
‚604, 504 Coupe u. Kabriolett ab Baujahr 75, Volvo 264 GL und 


Zündkerzenschlüssel 
mit Kugelgelenk 
DB-No. 000581 0867.00 


\ 


767 


S 


insbesondere für Daimler-Benz-Pkw 
Verchromt 


mm mm Ar 9 > 


767 180 | 208-"ı6 | 300 | 1 


mit Kugelgelenk und Feder 
DB-No. 000581096700 


insbesondere für Daimler-Benz-Pkw 


Verchromt 


767 so | 2 


Ür2zerf DB-No. 0015893909 00 


viele amerikanische Wagen Verchromt 
| 782-1 16-57 00 | 
Zeasit.] [so I sm [so] ı insbesondere als Werkstattschlüssel zu 
ü ‘ empfehlen für Daimler-Benz-Typen 100, 110, 
Zündkerzenschlüssel 114, 115, 116, 117, 123, 130 und 180 
mit Kugelkopf, insbesondere für Volkswagen 
Verchromt 
764 02 | | 450 | _208-®ne ] 470 | ı 
Kombinationswerkzeuge für Zündkerzen 
- z.B. Steckschlüssel-Einsatz HAZET 962, 
HAZET 900 TZ- 20,8, 900 MaT, 880 MaT 
in Verbindung mit Umschaltknarren 
HAZET 916SP, 8816P - usw., 
siehe Seiten 127, 128, 136, 139, 144, 148, 153, 
158, 160, 164, 168, 170, 173, 175, 
Verchromt 176, 177 
| | 15 | _208-#m | 20] ı Zündkerzenschlüssel 
Haze] Zündkerzenschlüssel insbesondere für VOLKSWAGEN 
für Motorrad und Motorroller ra , 
766 * 
2505-218818CK u,a.m 
Verchromt 
Te | | eo | 208-6 ] 100 | ı 


7  Radmutternschlüssel 
CHROM-VANADIUM 


fürlLkw 


769 


Der Schlüssel 32x38 hat am Kopf S 32 mm noch einen einge- 
schmiedeten Innenvierkant S 19/16” = 20,64 mm für die ameri- 
kanische Zwillingsrad-Befestigung (Ford usw.) 


Verchromt, Köpfe geschliffen 


Radmutternschlüssel „Kombi-Kreuz“ 
insbesondere für Volkswagen 
SPEZIALSTAHL 


Le] 


773 


mit Radkappenabzieher 


Doppel-Abziehkralle in die beiden Löcher der Radkappe 
einsetzen, Hebelarm gegen Reifen abstützen und Radkappe 


abziehen 
No S he} fig | In Silbergrau 
mm mm zo | "ro | | 
= T 715 T 
769-1 406 | 24x27 - \Sftox1.vısA | 1,92 | 3 -b Fa 
2 406 |28x33- Ss x Me W| 132 | 3 a „F Me Q PH > 
30 406 |30x32-1.3/16x1./a A 1,86 | 3 1 - 
3 410 |32x38-1.1e x1.Va A|1,45 | 3 773 420 | 19 - a | a0 | 25 
I S ie - 
Drehstange 7 Radmutternschlüssel „Kombi-Kreuz“ 
SPEZIALSTAHL 
774 
Verchromt 
] sso 19mm & 137| 5 
Radschraubenkurbel 
insbesondere für Volkswagen 
CHROM-VANADIUM 
mit Doppel-Abziehkralle zum Abziehen 
gelochter Radkappen 
mit Radkappenabzieher 
Abziehhaken hinter der Radkappe einsetzen, Hebelarm gegen 
Reifen abstützen und Radkappe abziehen 
Silbergrau 
No + ° > 
mm | mm AR 
Verchromt 774-1 420 | 17 I 25 
- — — I Ho 
772 | | so | 19 - A 420 5 2.) 420 | 9 - % | 820 | 5 


Hydraulischer 


Universal-Radnabenzieher 
SPEZIALSTAHL 


Zum Abziehen der Radnaben 
an Personenwagen, Liefer- 
wagen sowie mittleren und 
schweren Lastwagen 

Durch zwei verschieden 
große Traversen ist ein 
Schiefziehen der Radbolzen 
ausgeschlossen 


Wichtig: Die Abzughaken 
können auf der Traverse 
universell aufgehängt werden. 
Man ist hierbei nicht an eine 
festgelegte Teilung gebunden 
Die Schraubentaschen liegen 
durch ihre Doppelgelenke 
immer plan auf 


Silbergrau 


Arbeitsweise 


Auf den Radbolzen werden die Schraubentaschen mit Hilfe 
der vorhandenen Radmuttern befestigt 


Die dem Schraubenkreis-& entsprechende Traverse wird mit 
der hydraulischen Presse auf die Achse gehalten 


Dann werden die Abzughaken auf die Traverse gehängt und 
durch Drehen der hydraulischen Presse auf Zug gebracht. Hier- 
nach betätigt man die obere Druckspindel der Hydraulik 


Zu jedem Abzughaken (22 mm Loch-@) gehören 2 Reduzier- 
ringe 14 mm bzw. 18 mm Loch-@ zum Einlegen 


Einzelteile: 


| 


776-1 7762 776-3 776-4 


BE 


776-5,-6 7767.-8 


No. Inhalt 


Hydraulische Presse, mit 2 

versch. langen Druckstücken | 5,88 1 
2 Kleine Traverse 
für Pkw, Lieferwagen und 
mittelschwere Lkw 
3 Große Traverse | 

für schwere Lastwagen, | 

Traktoren, Zugmasch. usw. | 4,0 | 1 
Abzughaken, 22 mm Loch-& 0,65 1 
Reduzierring für Abzughaken, 

14 mm Loch-8 0,03) 10 
dito, 18 mm Loch-@ 0,03| 10 
Druckstück, kurz 02 10 
Druckstück, lang 


ano u» 


Sortimente in hausfarbenen HAZET-Metallkästen 
335 x 225x 200 mm 
für Pkw, Lieferwagen und mittelschwere Lkw 


Hydraulische Presse 776-1, 
mit 2 versch. langen Druck- 
stücken (776-7 und -8) 
Kleine Traverse 776-2 

6 Abzughaken 776-4 

6 Reduzierringe 776-5 

6 dito, 776-6 

für Fahrzeuge wie oben unter 776/22K beschrieben 
und für schwere Lkw, Traktoren, Zugmaschinen usw. 


776/22K 1752| ı 


1 Hydraulische Presse 776-1, 
mit 2 versch. langen Druck- 
stücken (776-7 und -8) 

1 Kleine Traverse 776-2 

1 Große Traverse 776-3 

7 Abzughaken 776-4 

7 Reduzierringe 776-5 

7 dito, 776-6 


776/26K 21,98 1 


0,4 1 


Kugellager-Abzieher 
SPEZIALSTAHL 


777N 


Dieser Spezialauszieher wurde besonders 
entwickelt zum Ausziehen von Rillen- 
kugellagern in geschlossenen Gehäusen 


‚Jeder Abzieher kann mit wenigen Hand- 
griffen, durch Einsetzen entsprechender 
Klauen, für das bestimmte Lager 
umgerüstet werden. Zu beachten sind 
lediglich Lager-Nummer und Anzahl der 
Kugeln 


Bei der Größe -90 und -150 kann dieses 
Werkzeug, neben der Vielseitigkeit als 
Rillenkugellagerabzieher, in einen 2- bis 
5-Arm-Abzieher umgerüstet werden, und 
zwar durch zusätzliche Hebel anstelle der 
Klauen und Spindelverlängerung 


Damit lassen sich Scheiben und sonstige 
runde Teile abziehen 


Umrüstteile siehe Seite 51 


Abzieher besteht aus: 1 Teilscheibe mit Spindel und 5 Armen 
(ohne Klauen), Klauen separat satzweise ä 5 Stück nach Wahl 
bestellen (siehe Anwendebereichs-Tabelle Seite 51 unten) 


Verzinkt 


Teilscheiben 
No. ö fg => 
mm a 
7T7N-25 50 130 1 
26 | 65 250 1 
Spindeln 
fü 
No. Spanntiete. | "L’ = 
mm mm a 
777N-30 65 150 | 90 1 
31 90 u.150 | 250 | 550 1 


“ | 38 


No. samen, 0 | 
. mm Satz | Satz 
T7TTN-40 65 360 | 1 
41 90 780 1 
42 150 1100 1 


Klauen (Satz a 5 Stück) 
CHROM-VANADIUM 


| : > 
No. wi 
0 
Satz Satz 
777N-01 65 1 
02 65 1 
03 65 1 
nn eb 65 1 
T777N- 1 60 1 
2 60 1 
3 70 1 
4 60 1 
5 70 1 
6_| = 70 Pau) | 
777N- 7 200 1 
[| = L.- 200 1 
TTIN-16 85 1 
7ITN-17 | 210 1 
TTTN-23 220 1 


Anwendebereichstabelle siehe Seite 51 unten Fortsetzung | 
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Vrezer] Kugellager-Abzieher Vr2zerf Kugellager-Abzieher 
SPEZIALSTAHL SPEZIALSTAHL 
(Fortsetzung) 
777N 777N 
6kt.-Steckschlüssel 
zum Betätigen der Spindel Verzinkt 
- 
s rel fu. | 
No 2 ee 
T77N-50 17 | 220 [Tr7n-a0 120 | ı 
51 22 | 300 | 31280 | 1 
Umrüstteile 
für Kugellager-Abzieher 777 N 
2- bis 5-armig 
\ Sätze 
in hausfarbenen HAZET-Metallkästen 320x 120x70 mm 
\ = 
No. Spanntiefe | 
r mm | ka 
| 777N-1/28K | 65 [231 
1 Teilscheibe 777 N-25 
1 Spindel 777 N-30 
5 Arme 777N-40 
4 Satz a 5 Stück Klauen 777 N-01, -02, -03, -06 
1 6kt.-Steckschlüssel 17 mm, 777 N-50 
7TTN-2/38K | E 3,84 
Zusatzarme Verzinkt 1 Teilscheibe 777 N-26 
für Spann T 1 Spindel 777 N-31 
No. Andcher ie | 0% > || 5Ame 777n-4 
Ve RT 50 SE — 6 Satz ä 5 Stück Klauen 777 N-1, -2, -3, -4, -5, -6 
= 80] 2 a = 
Ei | 3 | 275 I 1 6kt.-Steckschlüssel 22 mm, 777 N-51 E 
aan | 777N-3/33K | 1 180. |: aa] 
BendSEeningenmg | 1 Teilscheibe 777 N-26 
für 1 Spindel 777 N-31 
No. Ableher ZI in 5 Arme 777N-42 
E m, Tg 5 Satz ä 5 Stück Klauen 777 N-7, -11, -18, -17, -28 
=: 7N- 70 UN, 
ZTENFZON | 7m u | 5 B 1 6kt.-Steckschlüssel 22 mm, 777N-51 J 
‚Anwendebereichs-Tabelle für Klauen 
Geoignete T Lager- Klauen Lager- | Kiauen Lager- Klauen Lager- | Klauen 
HAZET-No. | Reine HAZET-No. Reihe HAZET-No. Reihe HAZET-No. Reihe HAZET-No. 
| el Tall, I a | 2 
TTIN- 65 6000 T77N-06 6200 777N-01 6300 | 777n-01 
6001 06 6201 02 6301 03 
6002 06 6202 02 6302 03 
6008 | 06 6203 (}] 
6004 or a. er a Ei 
T77N- 90 6005 T77N-02 6204 TI7N- 1 6303 TI7N- 6 6403 7TIN-2 | 
6006 1 6205 1 6304 2 6404 4 
6007 1 6206 1 6305 3 6406 5 
6008 1 6207 2 6306 4 6407 5 
6009 1 6208 4 6307 4 
6010 1 6209 3 6308 5 
6011 2 6210 3 6309 5 
6012 2 6211 4 6310 16 
6013 2 6212 5 
6014 | 3 6213 16 
6015 | 2 6214 16 
6016 4 6215 16 
6017 4 
6018 4 
6019 ER A == = = ee 
TI7N-150 | 6216 TI7N- 7 6311 777N-11 6408 TITN-7 
6217 16 6312 1 6409 7 
6218 7 6313 6 6410 2 
6219 7 6314 17 6411 hi 
6315 17 
6316 23 | 
6317 23 
6318 23 
Bi _| 6819 23 
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Kegelrollenlager-Abzieher 


SPEZIALSTAHL 


7775 


Grundgerät in 4 verschiedenen Größen 
Passende Greifstücke für Lager-Nummern It. Tabelle 


Unter Federkraft stehende Abziehsegmente im Fixierring 
lassen das Greifstück mühelos über die Lager-Rollen führen 
Greifkante faßt direkt hinter die Rollen. Dadurch zentrische 
Führung des Lagers 


Ausdrücker 
SPEZIALSTAHL 


für Spurstangenköpfe 


779 1] 


Zum Ausdrücken der 
Kugelzapfen beim 
Ausbau der 
Spurstangenköpfe 


für Pkw 


für Pkw und Transporter 


779-1 
779-2 


779-3 und -4 für Lkw Silbergrau 
No. A B c By =] 
mm | mm | mm | a 
779-1 18 | 40 | 35 | 420 #_] 
779-2 24 5o |4 | z1o| i 
779-3 a 27 eo | 55 | wo| 1 
El 38 75 | so J1ssol ı 


Grundgeräte 
mit mechanischen Spindeln ohne Greifstücke 
Spann 
No, 
v a “| zw 

7178-1 130 840 1 
2 175 2910 1 
3 225 5930 1 

\_ .@ 280 8220 1 

Greifstücke 

TI7S-110 | 30204/32204 | z00| 1 
111 30205/322065 380| 1 
112 7715-1 30206/32206 sgo| 1 
113 30304/32304 | 460| 1 
114 30305/323065 640 | 1 
115 30306/32306 _ 770, 1 
116 67048 + 480 | 1 

7775-210 30207/32207 | 750| 1 
211 30208/32208 | 910 1 
212 30208/32209 1090, 1 
213 7715-2 20210/32210 1260| 1 
214 30307/32307 1210| 1 
215 30308/32308 1530, 1 
216 30309/32309 2080 | 1 
217 30310/32310 | 2300 1 

7775-310 80211/32211 | 1690| 1 
311 30212/32212 | 2090 | 1 
312 30213/32213 | 2250, 1 
313 30214/92214 | 2570, 1 
314 30215/32215 2700 1 
315 7775-3 30216/32216 | 3420 1 
316 30311/32311 | 3000 1 
317 30312/32312 | 3380 1 
318 30313/32313 | 3700 1 
319 30314/32314 | 4550 1 
320 30315/32315 | 5470 1 
321 30316/32316 5900 1 

7775-410 80217/32217 |3750 1 
411 | 30218/32218 | 4400 1 
412 30219/32219 |4750 1 
413 30220/32220 | 5380 1 
414 7775-4 30221/32221 | 6350 1 
415 30317/32317 | 6370 1 
416 30318/32318 | 8200 1 
417 30319/32319 | 8400 1 

Spindeln 

mechanisch 

777S-10m | rrs-ı | 220| ı 
20m 1300 1 
30m 3 2550 1 
40m 4 2550 | 1 

hydraulisch 

7775-20h 7715-2 1240 | 1 
30h 3 2450 | 1 
40h 4 | 2450 1 


Universal-Kugelgelenk-Abzieher 
SPEZIALSTAHL 


779N 


Zum Ausdrücken der 
Kugelzapfen beim 
Ausbau der 
Kugelgelenke an 
Pkw-Lenkgestängen 


Großer Spannbereich durch schraubbares Gelenk 
Ausnutzung maximaler Drücke durch parallele Stellung 


der oberen zur unteren Platte R 
Verzinkt 


weite 
stufenlos 
max. bis mm 


konisch 
mm 


Hydraulisches Druckwerkzeug 


CHROM-VANADIUM 


leichte Handhabung 
kleine Form 
großer Druck 


Aufgrund seiner flachen und 
handlichen Bauweise ist 
dieses Zusatzgerät sehr 
vielseitig einsetzbar 


Das Druckwerkzeug wird 
zwischen Wellenende und 
Abzieherspindel gespannt 


Durch Eindrehen der Druck- 
indel wird die Hydraulik 
betätigt. Das Teil beginnt 
sich zu lösen und 

kann nun weiter abgezogen 
werden 


Das hydraulische Druckwerkzeug erleichtert die Arbeit 
wesentlich und verringert den Verschleiß an der Spindel 
des Abziehers, da die größte Belastung beim Abziehen 
von den ruhenden Gewindeflanken aufgenommen wird 


Brüniert 
Hub |Druck) H | + TU 
mm |: | mm Immo | 
5 | 10 | 45 |142 | 860 | 1 
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Universal-Radnabenabzieher 
CHROM-VANADIUM Für Pkw und Lkw 
Zugarme verschieb- und auswechselbar 

781 ” 

Normalausführung: 

mit mechanischer Spindel 


781-3m mit 3 Zugarmen 
781-5m mit 5 Zugarmen 


Sonderausführung: 
mit hydraulischer Spindel 


Diese kann auch nachträglich 
in den Radnabenabzieher 
eingesetzt werden 


781-3h mit 3 Zugarmen 
781-5h mit 5 Zugarmen 


Verzinkt 


Abziehör komplett (hydraulische Spindel 781-31 h) 


Zweiarmiger Radabzieher 


mechanisch 
Spann- Spann | 
No. van im | 00 a 
_ mm mm kg 
781-3m 125-225 110 3,41 1 
781-5m 125-225 | 110 | 475 
hydraulisch = R 
781-3h 125-225 110 3,58 
781-5h 125-225 110 | 4,98 
Zugarm 
781-6 _ [| 0,67 
Brücke 
Ta | ] L- _ [065 ] 
Spindel 
mechanisch 
| am) — _ |] [0,66 
hydraulisch B ni =, SEBER: 
781-31h 5 mm Hub | 12t Druck | 0,88 | 1 


SPEZIALSTAHL 
784 
besonders stark, 
in Höhe und Tiefe 
verstellbar 
Silbergrau 
Spann- Spann 
No. aan ee 120 5 
mm mm kg 
784 300 20 |49| ı 
Dreiarmige Radabzieher 
'CHROM-VANADIUM 
Besonders geeignet zum Ab- 
785 ziehen von Riemenscheiben, 


Zahnrädern, Lagern usw. 


Normalausführung: 
mit mechanischer Spindel 


785-1 m bis -65m 


Sonderausführung: 

ab Größe 4 mit hydrau- 
lischer Spindel 

785-4 h bis -6h 
Spindeldruck 20 t 

Die hydraulische Spindel 


kann auch nachträglich 
eingesetzt werden 


Verzinkt 


Durch das auf den Spindelzylinder wirkende Hebelsystem wird 
eine Selbsthemmung der Abzieharme erreicht. Ein Äbgleiten 
und Ausweichen der Zugarme während des Arbeitsvorganges 
ist ausgeschlossen; denn je fester das Werkstück sitzt, um so 
stärker wird es von den Zugarmen umklammert 

Die symmetrische Veränderung der Zugarme erlaubt das 
Anbringen dieses Abziehers auch unter ungünstigen Bedin- 


gungen 
rt U 


Abzieher komplett 


P+22e] Radabzieher mechanisch (hydraulische Spindel 785-41h) 
SPEZIALSTAHL 785-1m 75 65 os5| 1 | 
782 2armig, umschwenkbar 2m 220 120 3,29 1 
3m 300 150 452 | 1 
4m 340 200 1084| 1 
5m 500 350 1435| 1 
6m 750 320 1476| 1 
hydraulisch E| 
785-4h 340 200 1262| 1 
5h 500 350 150 1 
sh 750 320 170 1 
Spindel mechanisch 
N ] ] 
Sıberareu No. | anne | 86 a 
Spann- Spann 4 Na L s | 
No. weis here [:y h= Hier rrerggi 785-1 oo I 1 
en” u 21 2 550 N 
782-15 150 80 08 1 31 3 900 1 
20 200 130 1,98 1 41 4.5.6 1950 1 
Radabzieher Für mechanische Spindeln an den Abziehern 785-3 m bis -6m 
SPEZIALSTAHL müssen Spindelverlängerungen benutzt werden: 
3armig, umschwenkbar ‚Spindelverlängerungen 
783 (nur zur mechanischen Spindel 785-31 m und -41 m) 
n für 
No. asiner | sn | 86 | 
No No. fl 
785-410m | 785-3m |785-31im | 20| 1 
785-411m _| 785-4m |785-41m | 110 | 1 
785-5 m E | 
785-412m 785-8m | 785-41m | 1100 | 1 
Spindel hydraulisch | 
T T 
| für | Hub | Druck 
N zieher 
Silbergrau S u | a 2 => 
783-15 150 80 11 1 785-41h 785-4h | 30 | 20 |4200 | 1 
20 | 200 130 2.73 1 bis -6h 
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Vr222f Dreiarmige Abzieher 
SPEZIALSTAHL 
786 durch Umstecken der Zugarme 
als Innen- und Außen-Abzieher zu verwenden 
Silbergrau 
Spann- Spann- 
N vote | ie DE | a 
mm mm ka 
786- 120 | ı12| ı 
2 160 | 115 | 26 1 
3 | 225 | ı0 | as5| ı 
— 
„Hazell Zweiarmige Universal-Radabzieher 
SPEZIALSTAHL 
1787 durch Umstecken der Zugarme 
als Innen- und Außen-Abzieher zu verwenden 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
787 


mit normalen Gleitschuhen 


Zweiarmige Universal-Radabzieher 
SPEZIALSTAHL 


mit hydraulischer (h) oder 
mechanischer (m) Arbeitsweise 


7875 


© starke Ausführung 
© für große Beanspruchung 


(m) 


Durch Auswechseln der Spindeln als hydraulischer (h) und 
mechanischer (m) Abzieher zu verwenden 


Silbergrau 
- 
eoang.. | Es 
No. Wolte | "ers => 
m | 
msn — | so | 225 | 184 | 1 
787 S-45m 550 225 | 17,4 1 


Hydraulische Spindel 
zu HAZET 787 S-45 


No. 
787S-451h 1 
Mechanische Spindel 
mit Reduzierstück 
zu HAZET 7878-45 
787S-451m | 35 1 
Brücke 
zu HAZET 787 S-451 h bzw. 787 S-451 m 
Spann | cs 
No. f 
7878-45 550 9,71 1 
Abzughaken 
mit normalen Gleitschuhen 
F T 
No. per Paar Hate nn) 
mm | 
787-4000 225 416 | ı 
mit extra langen Gleitschuhen 
787Lg-a000 | 300 5,65 1 
4000/4 400 6.45 1 
4000/5 500 7,66 1 


Diese losen Abzughaken mit normalen und extra langen Gleit- 
schuhen für Spanntiefen bis 500 mm entsprechen den norma- 
len Haken für Radabzieher HAZET 787-40 


Spann- | 
No. per Paar tiefe | 
mm kg 
787-1015 90 787-1015 0,5 
2025 150 | 20/25 1,38 
3035 200 30/35 | 3,32 
4000 225 40 4,16 
mit extra langen Gleitschuhen 
787 Lg-1015 200 787-10/15 1,2 
2025 300 20/25 2,39 
3035 | 300 30/35 | 4,73 
3035/4 | 400 30/35 | 7,28 
....3085/6 | 500 30/35) 6,94 
787 Lg-4000 300 40 5,65 
4000/4 400 40 6,45 
4000/5 500 40 | 7,66 
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Innen-Auszieher 
SPEZIALSTAHL 


Ürzzerf Kolbenringzangen 


790 1 
< Qı Glanzvernickeit 
ı ı 
No ® aD 
“= j 

790-1 50-100 210 1 

1a 65-110 255 1 

2 110-150 375 1 


788 zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtungen 
HAZET 788-10 bis -30 
zu verwenden 
t 
ib Blankpoliert 
Spann- 
No. Wete 2 
mm “9 
788-1 12-17 or | 71 
2 16-21 0,19 | 1 
3 20-28 0,32 1 
4 27-37 0,38 1 
5 35-47 0,76 4 
6 45-58 0,84 1 
7 56-70 1,41 1 
8 | 70-100 2,67 1 


Ürazerf Ventilkeilpistole 


Gegenstütz-Vorrichtungen 
zusammen mit 


Innen-Auszieher HAZET 788-1 bis -8 
zu verwenden 


Silbergrau 


> 


791 ug 
zusammen mit er 
HAZET 792 = 
zu verwenden Glanzvernickeit 
no Lad 
| a u 
a | | 195 |1o| ı 


Haze] Ventilfeder-Spannapparate 
792 


zusammen mit 
HAZET 791 
zu verwenden 


leicht, mit 1 Paar | 
geraden Backen 
für 75-225 mm 
Spannweite und 290 
gebogenen Backen 
für 45-195 mm 
Spannweite 


792-1 


1350 * 


788-10 788-1,2,3,4 | 05 1 
20 56,7 1,4 1 
30 8 315 1 
Satz im hausfarbenen HAZET-Metallkasten 
395 x 295x 70 mm 
No. Inhalt © 
ka 
788-1, -2,-3, 
788/9K "2=8-6, 88 
| -7, -10, -20 | 
Lenkradabzieher 
SPEZIALSTAHL en 
789 
für alle 
Lenksäulen 
bis 60 mm & 


mit 5 auswechsel- 
baren Einlegeringen 
für verschieden 


schwer, mit 1 Paar 
geraden Backen 
für 120-280 mm 
Spannweite und 380 
gebogenen Backen 
für 90-250 mm 
Spannweite 


792-2 3200 1 


Ersatzbacken 


No. per Paar | für 


gerade 
gebogen 


792-1 


792-1Ea 
1Eb 792-1 | 15 110| 1 


792-2Ea 
2Eb | 


gerade | 792-2 | 140 | 100 
gebogen | 792-2 | 145 | 110 


starke Lenksäulen Silbergrau 
— 
T 
ne | 
E Re 
789 .a85 | 1 


Schlag-Ausziehgerät 


für Scheibenbremsbeläge und Scheibenwischer-Arme siehe 
unter HAZET 1966, Seite 108 


Ventilfeder-Hebezangen 


für untengesteuerte Ventile 


793-2 mit Handrad für 


793-1 mit verstellbaren 


Backen automatische Feststellung 
Glanzvernickelt 

793-1 { 250 |415 | ı 
2 | 200 | 570 | 1 
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Kolbenring-Spannbänder 


stufenlose Feststellung 
mit Spannschlüssel 


Bremsfedernzange 
CHROM-VANADIUM 


zum Spannen der Kolbenringe bei der Montage der Kolben 
an wasser- und luftgekühlten Motoren 


794 
FE 
| » | HH an 
mm | zo | mm | za | a | 
794-01 40- 75|1.12-3| 50 |2 10, 1 
1 60-125 2./6-5| 80 |3 260 | 1 
2 | 90-175 32-7 8013 |300| 1 
3 | 80-175| 3.'12-7\ 165 |6.2| 600 | 1 
Kolbenring-Spannzange 
DBP 
Ei verstellbar im Spannbereich von 
794 U-3 70-100 mm Kolben-@ 
Spannband ausklinkbar 
für wasser- und luftgekühlte Motoren 
‚Anwendung: 


796 für aufgenietete Bremsbeläge 
Verchromt 
No | | BB» 
mm | zoı | 
| 2 
se | 215 | 8" 180 | i 
Bremsfedernzange 
CHROM-VANADIUM 
797 mit beweglicher Kralle, arretiert in jeder ge- 


wünschten Lage, Schenkel kunststoffüberzogen, 
für aufgenietete und aufgeklebte Bremsbeläge 


d — 


Verchromt 
> 702°] | #o ] sr I sıo 1 
Schlauchklemmenzangen 
für selbstspannende Schlauchklemmen 
798 


Verchromt 


| os [sul w| 1 


für Kolben 
No. ® 
| mm 
794 U-3 70-100 300 einstellbare Maulöffnung für verschieden 
große Schlauchklemmen Verchromt 
Ersatzteile 798-1 11.12 | 480 
2 16.112 
No: | x = Spezialzange DB-No. 1179970190 
P> — — für Schlauchbinder 
794 U-301 Spannband, 396mm lang | 30 10 798-4 
302 Kunststoff-Führungsstück | 8 10 
Kunststoff-Segment 5 re 
303 einschl. Federband und 13 10 
4Befestigungsschrauben 
2. B.an den Schläuchen vom Zusatzluftschieber 
Ventileinschleifer an Einspritzmotoren Daimler-Benz 
mit Saugnapf 3 ____Verchromt 
795 798-4 ] 205 | ala | 206 | 1 
Haze Türfedernzange 
Schenkel kunststoffüberzogen 
799 zum Entfernen und Einsetzen von Federn der 
Türgriffe und Fensterkurbein an VW, Opel, 
Ford, BMW usw. 
Ns we | hy q BE 
mm mm | 8 N 
795-1 275 20 so 5 De Wenn a un 
2 275 25 70 5 
3 275 | 30 75 5 - = 
“| 275 7 | 0 5 eo | | 210 | au | vo | 4 
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Zylinderkopf-Dichtigkeits- 
Prüfgerät 


801 


320 x 120x55 mm 


für wassergekühlte Motore, um Undichtigkeiten der 
Zylinderkopfdichtung, des Zylinderkopfes und des 
Motorblocks festzustellen 


im hausfarbenen HAZET-Metallkasten 


No. Inhalt co 
g 

801-1 Tester 

801/3 801-2 Reaktionsflüssigkeit 
801-3 Spülflüssigkeit 

Einzelteile 

801-1 Tester 

801-2 Reaktionsflüssigkeit 

801-3 Spülflüssigkeit 


Batteriedienst-Behälter 
aus säurefestem Gummi 
unzerbrechlich 


802 


280 x 135 x 245 mm 


für ca. 4 Liter destilliertes Wasser 


In den beiden Füllöffnungen werden außerdem Batteriefüller 
und Säureprüfer untergebracht und dadurch der Inhalt vor 
Verschmutzung geschützt. 4 Seitenfächer nehmen das not- 
wendige Werkzeug auf 


Komplett Fig 

ui mit Sortiment r 
802/8 Steg — | 30 
8021 Behälter, leer | 1750 


Ü+2zef Batteriefüller 
802-0 


No. j am 
| mm ö 
8020 | 270 80 a) 


Säureprüfer 


mit Aräometer 


802-1 | | 295 9 1 
Ürazerl Polklemmenabzieher 
802-2 


Spann 
weite 
mm 


60 


Spann 
tiefe 


mm a 


40 


mm 


100 


Pol- und Klemmen- 
Reinigungsbürste 


802-4 


Batterietester 
mit MeBinstrument 12-0-12 Volt 


auch für neuzeitliche, in Blockform vergossene 
Batterien, bei denen die Pole unterschiedlich 
weil voneinander entfernt sind 


INHALTSÜBERSICHT Verchromt 
450 Doppelmaulschlüssel 802-4 Pol- und Klemmen- 
13x 14mm Reinigungsbürste 
.& Uni Apr Belastung bei 
7603 Universalzange 2.72" 830.2 Schraubendreher 12 Vmax. 110 A 6 V max. 165 A 
802-0 Batteriefüller 123xs.5mm 
802-1 Säureprüfer Eine Prüfspitze durch Kabel beweglich mit der 
802-2 Polklemmenabzieher 1848 Batteriezange 8” Widerstandsschiene verbunden 
Sortiment vs “| Spitzen 
No: ohne Behälter n No. Lt won 2 = 
b | E 4 
0-802/8 Bteilig | 1780 || 802-53 330 | max.5o0 | 65 | 1 
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Haze Werkzeugausrüstungen 
803 


CHROM-VANADIUM 


Kastengröße:; 
420 x 200x 150 mm 
dreiteilig 


in 3- und S-teiligen Werkzeugkästen mit 


Vorhangschloß 


Kastengröße: 
530 x 200 x 200mm 
fünfteilig 


tazerf ee a gl No. 803 Ta/35 komplett mit Sortiment 11kg 
803 Ta 1 feiteligem.stabilem Werkzeugkasten, verschlioßbar No. 0-803 Ta/35 Sortiment ohne Kasten 6,5 “ 
Metrisch, 35teilig No.803TaL Kasten, leer 4,5kg 
No. Inhalt No. Inhait No. Inhalt 
450 Doppelmauischlüssel 765 Zündkerzenschlüssel Betätigungswerkzeuge 
8x9 10x11 12x13 20,8 und 26 mm "72" DI Antrieb 
| 14x15 17x19 20x22 915 Schiebegriff 12” 
830-8 | Werkstatt-Schraubendreher a ee ” ran 
150x8 mm chraubendreher-Einsätze 
610 Doppelringschlüssel, gerade für Innensechskantschrauben 
8x9 12x13 14x15 8 12 
832-1 Elektriker-Schraubendreher 
618 Öldienet.Speaielschlüsgäil 50x2,5mm 1850-3 Kombizange 7.'/4" 
für Ford-Fahrzeuge un! . 
endete Wagar 832-5 | dito 125x4mm 2140-2 | Schlosserhammer 200.9 
2140-5 | dito 500g 
625 Doppelringschlüssel 835-2 | Schraubendreher für B \ 
flach gekröpft Kreuzschlitzschrauben, Gr. 2 2170 Universal-Bandschlüssel 
17x19 mm 835-3 dito, Gr. 3 2505-1 | Spezial-Zündkerzenschlüssel 
20,8 mm 
BRO-G" | Reifanheber167, 2 Stück 300 Sechskant-Einsätze 2567 | Öldienst-Spezialschlüssel 
Y/2” OD Antrieb für VW 
760-3 Universalzange 9.'/2” 10 14 17 9 2760 dito für Daimler-Benz-Fahrzeuge 


WOrKeeUgausrüßtung No.804-1/83 komplett mit Sortiment 25kg 
804-1 " fünfteiligem, stabilem Werkzeugkasten, verschließbar No. en 783 Sortiment ohne Kasten 17 = 
Metrisch, 83teilig No. 804 Kasten, leer 8kg 
No Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
430/12 | Doppelsteckschlüssel 650-12 | Reifenheber 12”, 2 Stück Betätigungswerkzeuge 
8x9 10x11 12x13 | g50-20 | dito 20”, 2 Stück 12" OD Antrieb 
14x15 16x17 18x19 91 Schwunggriff 16.172” 
Er = 21x23 24x26 | 730-3 | Flachmeißel 150x 18mm 915 Schiebegriff 12” 
x28 27x29 30x32 ar 
408. Kreuzes rbgkemm 916SP | Umschaltknarre 10.34 
917-5 Verlängerung 5" 
433 Drehsiifte 0619 2032 745a-2 | Durchtreiber 120x2 mm 918 Verlängerung 10” 
746-2 | Körner 120x 12mm 920 Universalgelenk 
450/12 | Doppelmaulschlüssel - Anm. 980-13 Schraubendreher-Einsatz 
BT 3 x A0xıa, [7808 | Universelzange a2 13x2 mm 
12x13 14x15 16x17 | 830-5 | Werkstatt-Schraubendreher 
18x19 20x22 21x23 125x6,5 mm 1801-2 | Seitenschneider 6.112” 
24x26 25x28 27x32 | 8930-13 | dito 200x 10 mm 1850-3 | Kombizange 7.l«" 
832-3 | Elektriker-Schraubendreher 
630/13 | Doppelringschlüssel 100x3,5 mm 2120-8 | Rundfeile 8” 
| re 9 10x11 |900Z | Doppelsechskant-Einsätz Zn | ea 
oppelsechskant-Einsätze % N ai rEen 
12x18 14x15 18x17 72° D Antrieb ze AS 
| 18x18 20x22 21x23 12: 18: 14° 16 16 +17 
24x26 25x28 27x32 18 19 20 21 22 23 | 2140-3 | Schlosserhammer 300 9 
36x41 24 26 27 23 390 32 2154 Rollbandmaß 2 m 


Amerikanisches Baumaschinen-Sortiment für Caterpillar, siehe HAZET 0-14 A/83 auf Seite 24, ebenfalls im Kasten 804 L lieferbar. 
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Werkzeugausrüstung 


ee No. 804-1A/75 komplett mit Sortiment 21kg 
804-1 A | fÜnfteligem, stabilem Werkzeugkasten, verschließbar a EI 
‚Amerikanisch, 75teilig ae nie Sa 
No. Inhalt No. Inhalt No Inhalt 
450A | Doppelmaulschlüssel 650-12 | Reifenheber 12”, 2 Stück Betätigungswerkzeuge 
ax hs Shox ®s 650-20 | dito 20”, 2 Stück 1/2" DI Antrieb 
Sh1ex 13/32 Ye x The & 91 Schwunggriff 16.'/2” 
2x 96 EEE Ka HE a) 915 Schiebegriff 12" 
19ygax Nyıs Sa x 3a 740-3 | Kreuzmeißel 150x6mm ige | Dinschankkarnad 
| 25fa2x 13/16 7/s x !öıe | 7454-2 | Durchtreiber 120x2 mm 575, |"Werlinasrans”.e* 
fiexi 1x1.V8 746-2 | Körner 120x12 mm Bern 2 
918 Verlängerung 10' 
760-3 | Universalzange 9.12" 920 Universalgelenk 
603 A Ring-Maulschlüssel, kurz 830-5 | Werkstatt-Schraubendreher 980-13 | Schraubendreher-Einsatz 
Yo Sn Te 125x6.5mm 13x2 mm 
rn oO Me Se Ts 830-13 | dito 200x 10 mm 
9a 832-3 | Elektriker-Schraubendreher 1801-2 | Seitenschneider 6.'/2" 
100x3,5 mm 1850-3 | Kombizange 7.'/4” 
630 A Doppelringschlüssel 900 AZ Doppelsechskant-Einsätze $ u 
tief gekröpft 112” D Antrieb 21208. | 'Bundfallg 8" 
1a x. She REETT EA Tin. ya. 96 | 2122-8 | Flachfeile 8" 
2x 98 1yaax /ıe 19/32 Se Wir; 3/4 | 2123-8 | Dreikantfeile 8" 
5/8 x is a x 28/32 2/2 6 7a She | e 
13/ı6x Te Y5/16x1 Ss 4. 1.e | 2141-1 | Englischer Hammer ®/a lbs. 
ı ' ' 3 1 
1x1.18 1'nex1.'/a 136 1a 2154 | Rollbandmaß 2m 
Werkzeugausrüstung 
ÜHazerl CHROM-VANADIUM No. 804-2/60 komplett mit Sortiment 19kg 
804-2 in fünfteiligem, stabilem Werkzeugkasten, verschließbar No. 0-804-2/60 Sortiment ohne Kasten 11 kg 
Metrisch, 60teilig No. 8041 Kasten, leer 8kg 
No Inhalt No Inhalt No. | Inhalt 
450/10 Doppelmaulschlüssel 730-3 Flachmeißel 150x 18mm | Betätigungswerkzeuge 
Rd in Kiemmhalter 740-3 | Kreuzmeißel 150x6mm "72" D Antrieb 
6x7 8x9 10x11 7452-2 Durchtreiber 120x2 mm 911 Schwunggriff 16.'/2” 
12x18 14x15 16x17 | 003 | u Lane Alt 915 Schiebegriff 12” 
18x19 20x22 24x26 ER NE 916SP | Umschaltknarre 10.374" 
27x32 830-5 Werkstatt-Schraubendreher 917-5 Verlängerung 5” 
125x6,5mm 918 Verlängerung 10" 
a 830-13 | dito 200x 10mm 920 Universalgelenk 
630/8 | Doppelringschlüssel 832-3 Elektriker-Schraubendreher 980-13 | Schraubendreher-Einsatz 
tief gekröpft 100x3,5 mm 13x2 mm 
6x7 8x9 10x11 ‚ 
12x18 14x15 16x17 | 9002 | Doppelsschskant-Einsätze 1850-3 | Kombizange 7."/4" 
18x19 20x22 12” D) Antrieb in e 
02 1a 15 16 [21208 | Rundfeile 8” 
| 2122-8 Flachfeile 8' 
. 17 18 19 20 21 22 |51938 | Dreikantfelle&” 
650-12 | Reifenheber 12", 2 Stück 23 4 26 27 28 30 KERSINENEN 
650-20 | dito 20”, 2 Stück 32 2140-3 | Schlosserhammer 300.9 
Werkzeugausrüstung ’ 
N Hazerf CHROM-VANADIUM No. 804-2A/57 komplett mit Sortiment 18kg 
804-2 A |" ünfteiigem, stabilem Werkzeugkasten, verschließbar No. 0-804-2A/57 Sortiment ohne Kasten 10kg 
‚Amerikanisch, 57 teilig NO RAL Kasten. Igel ara 
No. | Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
450A/8 | Doppelmaulschlüssel 730-3 | Flachmeißel 150x 18mm Betätigungswerkzeuge 
Rd in Klemmhalter 740-3 | Kreuzmeißel 150x6mm 172" D’ Antrieb 
Ya x ee Sr16x 2 7452-2 | Durchtreiber 120x2 mm 911 Schwunggrift 16.1/2" 
la x "he l2 x ®he ie i u 
ygox ie 5/8 x 34 760-3 | Universalzange 9.12” De Schiebegnft12 es 
BB? sport 916SP | Umschaltknarre 10.3/4 
ar Sa Itax 5305 | Werkstatt-Schtaübendreher 917-5 | Verlängerung 5” 
. 830-13 | dito 200x 10mm 18 Verlängerung 10” 
BRaAı 7 | ‚Dapnelninbechlügsel 832-3 | Elektriker-Schraubendreher 920 Universalgelenk 
tief gekröpft 100x3,5 mm 980-13 | Schraubendreher-Einsatz 
Wax She 35 x The 13x2 mm 
9 9 au 
ax ne sex! | gooAz | Doppelsechskant-Einsätze 
a x 16 Ja x 23132 1/2" DI Antrieb 9 A 
136x 7a Y5pax1 EA Ts la ns 1850-3 Kombizange 7.8 
We 6 My 3 | 21208 | Rundfeils8” 
6 er N 3/9 136 7/8 1546 | 2122-8 | Flachfeile 8' 
650-12 | Reifenheber 12”, 2 Stück Sa 41 1'ıs 1,Vs | 2123-8 | Dreikantfeile 8” 
650-20 | dito 20”, 2 Stück 126 1a Englischer Hammer ®a bs. 
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Ei Werkzeugausrüstung No. 804-4/86 kompleit mit Sortiment 20.kg 


CHROM-VANADIUM H “ 
804-4 1 fÜnteligem,stabilem Werkzeugkasten, verschließbar Io. 0-804-4/56 Sortimentohne Kasten 12kg 


Metrisch, S6teilig No. 8041 Kasten, leer 8kg 
No. Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
450/13 | Doppelmaulschlüssel 760-3 | Universaizange 9.1/2” Betätigungswerkzeuge 
6x7 8x9 10x11 | 7604 | dito 15.Va” "72" DI Antrieb 
12418 14x15 16x17 911 | sch it 16er 
18x19 20x22 21x23 | 830-5 | Werkstatt-Schraubendreher | Ferwünganrie, 
24x26 25x28 27x32 125x6,5 mm 915 | Schiebegriff 12” 
36x41 830-13 | dito 200x 10mm Zi 
832-3 | Elektriker-Schraubendreher a 
630/13 | Doppelringschlüssel 100x3,5 mm 917-5 | Verlängerung 5" 
tief gekröpft 
6x7 8x9 10x11 900Z Doppelsechskant-Einsätze 918 Verlängerung 10” 
| 12x18 14x15 16x17 "72° D Antrieb va Unfletseigaferk 
18x19 20x22 21x23 12 18 14 15 16 17 N 
24x26 25x28 27x32 18 19 20 21 22 23 |g980-13 | Schraubendreher-Einsatz 
L 36x41 24 26 27 28 30 32 13x2 mm 
Werkzeugausrüstung 


No. 804-4 A/52 kompl. mit Sortiment 18kg 
No. 0-804-4 A/52 Sortiment o. Kasten 10kg 


CHROM-VANADIUM 
804-4 A in fünfteiligem, stabilem Werkzeugkasten 


‚Amerikanisch, 52teilig RERE Kasten, \er ar 
No Inhalt No. | Inhalt No Inhalt 
450A | Doppelmaulschlüssel 760-3 | Universalzange 9.172” Betätigungswerkzeuge 
| tax Ss Sex Is 760-4 | dito 15.12" "72" U Antrieb 
Sp16x 13/2 3 ns 
ee a er 3° | 820-5 | Werkstatt-Schraubendreher 9 Schwunggriff 16.112” 
la x Me ex Pla 125x6,5 mm 
ae EN 1 | 880-18 | dito 200x 10 mm 915 Schiebegriff 12” 
[32x 16 "ls x '>/ı6 a 
f Kar 
Hörer aa. | | oa Sehraubendreher 916SP | Umschaltknarre 10.94" 
630A Doppelringschlüssel 900AZ | Doppelsechskant-Einsätze 917-5 Verlängerung 5” 
tief gekröpft 172” DO Antrieb i 5 
Yax Se ER RLE EM Age MB Ss | 918 Verlängerung 10 
2x Ws 19y32x N/ı6 Mo Se Tre Ha n 
s he 
Sex 3a 2Sfa0x 1916 22 16 Te 1 | 920 Untvelsakgestk 
"Is x "ne "Sy16x1 Sun 1 1.'ne 1.8 | 980-13 | Schraubendreher-Einsatz 
1x1.)/s 1.1/16x1.1a 13116 1.14 13x2mm 
Herrenfahrer-Werkzeugsätze No. Inhalt 
CHROM-VANADIUM 
806 | 450 Doppelmaulschlüssel 


8x9 10x11 12x18 
| 14x17 19x22 
| 760-3 Universalzange 9.'/2” 
806/9 761 _Zündkerzenschlüssel | 1280 
20,8 x 26 mm - "16x 1" A 
830-8 Werkstatt-Schraubendreher 
150x8mm 


2131 Zündkerzenbürste 


450A Doppelmaulschlüssel 


Sy1ex 1dia2 38 x Ts 
Na x ds Waax its 
2S/a2x Tie 
« a Ahr 
erh 760-3 Universalzange 9.172 [453% 
761 Zündkerzenschlüssel 


20,8 x 26 mm - "fısx 1" A 
830-8 Werkstatt-Schraubendreher 
in Plastik-Tasche, | 150x8 mm 
9teilig Verchromt 2131 Zündkerzenbürste 


Hazer] Das Werkzeug 


für gute Arbeit 
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Prazerf Schraubendreher 


BIO, nenn eier 


839 mit Holz-Griff 


[%) 


und mit trinamie®-Griff 
(ges. gesch.) 
Kunststoff schwarz 


Be a 


ausgezeichnet mit dem bundespreis 


Schraubendreher- Schraubendreher- 
Sortimente Satz 


810 VS 810H 


\ 
NN \ 
AN! 


| N 
UP 


Y 


mit trinamic -Griff (ges. gesch.) 
Kunststoff schwarz 


mit trinamic®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff schwarz in Kunststoff-Halter zur Wandbefestigung 


in Verkaufs-Ständern zum Aufstellen 


| 
und zum Aufhängen an Lochwänden | 


Inhalt 


830-2, -7,-9 


810/6H 832-2 je 1Stück | 560 
| 835-1, -2 
Bonimemel:  _ B10HL ___| Halter, leer 50 
enthält die 11 gängigsten Schraubendreher-Typen 
bzw. Größen Schraubendreher- 
] Sätze 
No. Inhalt cs 
'B . | 810 K- 
je 7 Stück 812K 
je 8 Stück 
810-1/78VS je 7 Stück | 5860 
7 Stück 
836-2, -3 je 6 Stück | 
Sortimente 2 und 3 


f ae 
it Zn 'h.) Kı tstoff 
sind unterschiedlich und ergeben zusammen mit trinamic”-Griff (ges. gesch.) Kunststoff schwarz 
ein großes Sortiment in Schachtel mit Plastik-Einlage und Klarsichtdeckel 
je 7 Stück | 


No. Inhalt Ü TI 
je 6 Stück Li: 


je8Stück | 5280 | = 
je 7 Stück 
7 Stück 


810-2/78VS 


810/10K je 1 Stück | 


je1Stück | 770 


je 8 Stück 
7 Stück 
8 Stück 811/10K 

835-1,-2 je 7 Stück eu 

| 835-3, -4 je 6 Stück 

836-2, -3,-4 je 7 Stück 


810-3/78 VS 


= 812/10K 


£ je1Stück | 820 
8I0VSL Verkaufs-Ständer, leer | 615 835-1,-2,-02 
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Schraubendreher pin 5262 Form A 
für Kreuzschlitzschrauben 


CHROM-VANADIUM 


Spitzen PHILLIPS-RECESS 
Holz-Griff blau 


_—— 
T Samen] 

En ON me Gil Bo 
Ehe Fri, 

—— | | | 
814-0 0 0-1 60 145 20 5 
1 1 | 2-4 80 180 | 35 5 
2 2 | 5-10 | 100 | 210 60 | 5 


Schraubendreher Din 5262 Form 


für Kreuzschlitzschrauben 
CHROM-VANADIUM 


Winkelschraubendreher nın 5200 
CHROM-VANADIUM Form A 


Klingenstellung 0° und 90° 
mit Kunststoff-Ummantelung 
schwarz h 


Spitzen PHILLIPS-RECESS 
Klinge mit Sechskant-Ansatz 
Holz-Griff blau 


Spitzen 


No. a mei SS 

& Größe | mm | mm | mm | 

814-3 | 3 12-16 150 265 | 18 | 155 | 5 
4 a |18-<|200 335 17 | 290 | 5 


Schraubendreher 
CHROM-VANADIUM 
durchgehende Vierkantklinge 


mit Sechskant-Ansatz 
gesenkgeschmiedet 


Holz-Griff blau 
DB 

a 
Fi lo) bibe[lQ 
mm | mm | mm | mm | mm 
815-1 08 | 55 |100 200 | 10 
2 1 6,5 125 240 | 10 
3 | 12 | 8 |150|270| 13 
4 16 |10 1175 305| 13 
5 2 13 |200|335 17 

6 25 16 |250 | 395 
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Werkstatt-Schraubendreher 
DIN 5265 Form D 


B1G  Crromvananıum 
durchgehende runde Klinge 
Me mit Sechskant-Ansatz 
= Holz-Griff blau 
“e 

816-0 os | ss 100200 | 10 | 70| 5 
3 u) 6,5 125 | 230 | 12 | 100 5 
6 12 | 8 150/265 | 13 160 | 5 
% 16 10 175 | 295 | 13 195 | 5 
9 2 13 200 1385| 17 2000| 5 
10 | 25 16 250 385 | 17 420 5 


No. ig a 
0 
818-1 0,6 4 | 90 15 10 
2 1 6,5 125 50 10 
3 12 8 150 | 70 | 10 
4 1,6 10 175 110 10 
5 2 13 200 | 160 | 10 


Winkelschraubendreher nın 5208 
für Kreuzschlitzschrauben 
CHROM-VANADIUM 


Spitzen PHILLIPS-RECESS 
mit Kunststoff-Ummantelung (N 
schwarz 


Spitzen 
DIN Amer. DE °s 
1+2 2- 4/ 5-10 | 100 25 10 
2+3 | 5-10/112-16 | 150 | 75 | 10 
3+4 | 12-16/118-< | 200 | 160 | 10 
Dreikant-Löffelschaber 
CHROM-VANADIUM 
Holz-Griff blau 


T 
| Li L2 La 
No. 
| le | ee 
820-1 125 55 230 70 5 
2 150 70 265 110 5 
3 200 8 | 315 | 185 5 
4 250 100 370 190 5 
Ürazerf Dreikant-Hohlschaber 
CHROM-VANADIUM 
Holz-Griff blau 
821 
821-1 150 265 105 5 
2 200 15 | 15 5 
3 250 370 200 5 
4 300 430 215 5 
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Ür2zerf Flachschaber Ür2zerf Schraubendreher 
aus Werkzeugstahl Schneide abgesetzt, planparallel (VSM) 
825 Holz-Griff blau 2 829 CHROM-VANADIUM 
mit trinamie®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff 
N schwarz 
= w & 
FE T 
no Zt Lt > 
il mm mm | mm ° 
193 | 200 | s05 | 200 | 5 oc 
S 24 | 250 | 355 | 300 5 
Die Größen 829-6 bis -9 werden mit einem Vierkant 
Vrazerl Flachschaber zum Ansetzen eines Schraubenschlüssels geliefert 
mit auswechselbaren Fr= 
Hartmetall-Wendeschneidplatten No. Zl C)b,b/Le|0O ra 
825 Hoiz-Griff blau \ mm | "mm | mm | mm | mm |” a 
829-1 0o| 3 | slıs5| - | 20| 5 
2 os 4 10 ı5| - 90 5 
3 08 | 5 |120/205| - 5| 5 
= 4 1 65 140 2355| - | 80| 5 
si E 5 11.8 \160 265 | - | 110\ 5 
825-01 20 290 | 400 | 290 5 6 15 |10 | 180 | 2090| 6 |10| 5 
__ 02 | | 30 | 3o | 480 | 500 5 7 18 |12 |200 1320| 7 1200| 5 
8 23 |14 220 0 8 |240| 5 
auswechselbare vn 9 28 |17 250 1375 | 9 |200| 5 
Hartmetall-Wendeschneidplatten ge 
825-010 20 20 15 | 10 Ürzzerf 
020 30 30 20 10 
Festhalte-Schraubendreher 829K 
CHROM-VANADIUM N 
826 Transparent-Griff rot 4 
N 
DZ 
Satz 
in Ausstellungsschachtel 
Festhalten der Schraube: mit Deckelabriß zur freien 
Schneide in Schraubenschlitz stecken, Sicht auf den Inhalt 
Plastik-Ring vorschieben 
Lösen von der Schraube: 
Plastik-Ring in Griffrichtung zurückschieben No. Inhalt A 
$ r TEENS, 
Al \ | 829/6K 829-1, -2. -9, -4, -5,-6 
Aa WA Werkstatt-Schraubendreher 
Klinge 2teilig, diagonal gegeneinander versetzt, DIN 5265 Form A 
kann mit einer Hand bedient werden 830 CHROM-VANADIUM 
mit trinamic®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff 
No. > Mn schwarz 
| w & 
826-1 5 
2 5 
3 5 
4 5 se 
5 5 
6 5 F 3, 
No. || Ei La fg =] 
Kugelkopf-Schraubendreher Ber. mm | mm | mm | mm | a 
CHROM-VANADIUM 830-2 08 55 125 | 2110| 5 | 5 
827 mit trinamic®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff 5 | 1 6,5 125 | 220 | 90 5 
schwarz & 7 1 16,5 150 255 95 5 
(@) Werkstatt-Schraubendreher 
Be DIN 5265 Form D 
„oe Schraubt versteckt liegende 830 HROMENARADUUM 
i Innensechskantschrauben Klinge mit Sechskant-Ansatz 
unter einem Winkel bis zu 30° iS mit trinamie®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff 
= 4 schwarz & 
Die Sechskantkugel arbeitet nach dem Kardan-System 
| | 
Nö: | Ss Li La Ta a 2 
mm mm | mm fi 2 m 
827-03 3 100 | +65 20 5 No. | Kassa ta 0 EZ Er 5% = 
0 4 | En 3 | mm |"mm | mm | mm | mm | 8 
05 5 100 | 185 50 5 830-8 12| 8 |150 |2e0| ı3 |150| 5 
0 6 125 | 220 80 5 E 12 | 8 175 285 | 18 | 1600| 5 
08 8 150 | 255 | 150 5 13 16 | 10 | 200 1320| ı3 | 220 5 
10 10 150 | 280 | 180 5 14 16 | 10 |250 |370 | 13. |250| 5 
12 12 150_| 270 | 270 5 16 2 | 13 | 250 | 370 | 17 |s10| 5 
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Elektriker-Schraubendreher 
DIN 5265 Form A 
CHROM- VAN 


mit trinamie®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff 
schwarz 


Schraubendreher pın 5262 Form B 
für Kreuzschlitzschrauben 
'CHROM-VANADIUM 

Spitzen PHILLIPS- RECESS 

®_Griff (ges. gesch.) Kunststoff 


[-) 
o®3 
[*) 
N 


DIN 5265 Form A 
CHROM-VANADIUM 
kunststoffummantelte Klinge 


mit trinamie®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff 
schwarz 


No. | Tb |L ss 
mm | 'mm | mm | mm | 8 
832-1 04 | 25 so | 1100| 10 | 5 Sn 7 
2 0,4 2,5 75 135 15 5 DIN | Le |Le | 
3 05 | 35 | 10 | 1 | 20 | 5 No. | FB a a ae 
4 06 | 4 100 15 | 30| 5 . ste | ja BuuEHlLL.E Bi 
\ 835-0 o 0-1 60|125| - | 25 5 
5 08 | 4 125 | 200 | 35 | 5 
: CHETHE-SE ER SEA BES: Are 
6a 08 | 55 | 125 | 210 | 0 | 5 
| 08 | 55 | 150 | 20 | 70 | 5 
H FRE: V+2zerf Schraubendreher DIN 5262 Form B 
- für Kreuzschlitzschrauben 
Elektriker-Schraubendreher 835 CHROM-VANADIUM 


Spitzen PHILLIPS-RECESS 
Klinge mit Sachskanf\ Ansatz 


mit trinamic Griff (ges. gesch.) Kunststoff 
schwarz 


1000 V 


stehenden 


833VDE | 
2 


125 | 225 


Elektriker-Schraubendreher 
DIN 7437 
CHROM-VANADIUM 


mit trinamic"-Griff (ges. gesch.) Kunststoff 
schwarz 


Teilen bis 1000 Volt Wechselspannung bzw. 


1500 Volt Gleichspannung bestimmt 


0,4 25 | 75 145 25 
0,5 35 | 100 180 45 
0,6 4 100 190 50 
0,8 5,5 125 225 80 
1 6,5 150 255 110 
1,2 8 175 285 160 
1,6 10 200 | 320 250 


_ı 


HAZET VDE-Werkzeuge 


entsprechen den Bestimmungen nach DIN 57680 / VDE 0680 
Teil 2 und sind unter Beachtung der übrigen VDE-Bestimmun- 
gen zum Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung 


13 
17 


3 12-16] 150 | 260 
4 __|18-< | 200 | 320 


Schraubendreher pin 5262 Form D 
für Kreuzschlitzschrauben 


CHROM-VANADIUM 


Spitzen PHILLIPS-RECESS 
Kurze Form 


mit trinamic®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff 
schwarz 


oooanao 


1000 V 


Schraubendreher pin 5265 Form € 
‚CHROM-VANADIUM 


Kurze Form, für Vergaser 


mit trinamic”-Griff (ges. gesch.) Kunststoff entsprechen den Bestimmungen nach DIN 57680 / VDE 0680 
schwarz Teil 2 und sind unter Beachtung der übrigen VDE-Bestimmun- 
gen zum Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung 
& stehenden Teilen bis 1000 Volt Wechselspannung bzw. 
1500 Volt Gleichspannung bestimmt 
—_ 
2 2 10 | 50| 5 
834-1 0,6 4 | 25 85 | 40 5 200 75 5 
2 1 | 65 | 25 85 | 45 5 265 160 5 
3_| 1,2 8 25 85 | 50 5 325 240 5 


| Spitzen | 
No. || ul eu 
FR mm | mm | 0 
835-01 | ı 22|5|85 || 5 
02 2 5-10 25 85 40 5 

Ür2zerf Schraubendreher nın 7438 

für Kreuzschlitzschrauben 

‚CHROM-VANADIUM 
835 Spitzen PHILLIPS-RECESS 
VDE mit trinamie”-Griff (ges. gesch.) Kunststoff 


HAZET VDE-Werkzeuge 


schwarz 


Schraubendreher 
für POZIDRIV-Schrauben 


835 CHROM-VANADIUM 
mit trinamie®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff 
PZD schwarz 


+ = Klinge mit 6kt.-Ansatz 


No. ag He I 2 Ida 
mm | mm | mm | Os | | 
835 PZD 
-1 1 80 170 _ 45 5 
2 2 | 100 | 200 | - 75\5 
3+ 3 | ıso | 265 | 18 | 155 | 5 
44 4 | 200 | 325 | 17 | 320 | 5 
ÜHazerl Schraubendreher 
für POZIDRIV-Schrauben 
835 CHROM-VANADIUM 
ZD Kurze Form © 
P mit trinamic®*Griff (ges. gesch.) Kunststoff 
© schwarz 
— 
T 7 
No. | Li | 7 > 
2 mm | mm u ul 
835 PZD | 
-01 1 25 85 40 5 
02 | 2 25 85 50 5 
Werkstatt-Schraubendreher 
CHROM-VANADIUM 


Vierkantklinge mit Sechskant-Ansatz 
gesenkgeschmiedet 


mit trinamic”-Griff (ges. gesch.) Kunststoff 
schwarz 


Schraubendreher 
für Innen-TORX-Schrauben 


837 HOCHLEGIERTER SONDERSTAHL 
mit trinamie ”-Griff (ges. gesch.) Kunststoff 
TORX schwarz 


6,65 
7,82 
Schraubendreher ın 5266 
‚CHROM-VANADIUM 

für Gewindestifte mit Schlitz 


mit trinamie”-Griff (ges. gesch.) Kunststoff 
schwarz 


Fi b|l|% 
No 4 : 2/9 >= 
mm mm | mm | mm || 
836-1 08! 55/100|185| 10 | 70| 5 
2 1 6,5 125 |230| 10 | 110 5 
3 _ 12 | 8 /150|255| 13 | 1400| 5 
4 16 |10 |175|285| 13 | ı90 | 5 
5 2 |13 |200 1320| 17 |230| 5 
6_| 25 |16_\250 |370| 17 \350 | 5 
HAZET-Schraubendreher 


mit trinamic®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff schwarz 


Die Ausbildung des Griffes ermöglicht die Übertragung hoher 
Drehmomente ohne Abrutschgefahr und ohne Druck auf die 
Handilächen. Finger, Handfläche und Daumen liegen satt an, in 
‚jeder Stellung. Der neue Kunststoff ist echt handsympathisch 


Griff und Führungsteil sind im Querschnitt mehrkantig mit 
abgerundeten Ecken ausgeformt, und zwar so, daß die Quer- 
schnitte von Griff- und Führungsteil gegeneinander winkel- 
verdreht sind, mit kreisförmigem Querschnitt als Übergang. 
Keine Kerben oder leistenartige Erhebungen mehr! Die 
analaın ach optimale Lage in der Hand des Benutzers Ist 
erreicht 


Kunststoff aus hochwertigem Material, extrem hohe Schlag- 
zähigkeit, überlegene Griffigkeit, auch bei Handschweiß. 
Gesteigerte elektrische Durchschlagfeidstärke. 


Klingen aus hochlegiertem CHROM-VANADIUM-Stahl, spanlos 
verformt 


Schraubendreher 


CHROM-VANADIUM 


für Spezialschrauben TACL 
an allen französischen Pkw 
Sechskantklinge 


mit trinamie"-Grifi (ges. gesch.) nunststoff 


schwarz 
m 
No age HL > 
ß 
839-1 Iı17T2 mi e| | 
2 2 |w|l2sı 85| 5 
3 3 | 150 | 200 | 10 | 5 
a a | 150 | 260 | 145 | 5 


Zuordnung der HAZET-Schraubendreher zu den entsprechen- 
den Schrauben siehe Tabellen auf den nächsten Seiten 
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ei Schraubentabelle ni zursnung der HAZET-Schraubendreher 
Klingonmaß Passonde Schraubendreher Sankichrauben Flachkopfschrauben Zapten- | Holz- Blech 
schrauben] schrauben | schrauben 
> -. = IE S & 
Schlitzschrauben ü v © 
HAZET- | HAZET- | HAZET- | HAZET- | Hazer- | on | om | Di |) om | Din | om DIN IN 
4 Be | is | on | E77 sa a Buena Ei 
| D 816 Er £ 
mm | mm 830 | ® [2] 
0,4 2,5 = 50 | 50 un = 16| M1,6 |M 1,6 = M 25|M25 1,6 - 
4 25| - ss - - |m 16 M16|m 16| - IM 25|M25 | 16 = 
065 35| - | wo| ıo| - - |m2 ım2 |M2 - |M 3 |M3 2 - 
D— — en un nn Sb —— 
os | 4 - 100 | 100 | 25 - |m 25 M25 |M 25 - |Ma |M4 2,5 2,2 
0 4 - 125 |15 | - - |m 25 M25 |M 25 - |Mm4 |M4 2,5 2,2 
0 | 4 - 10 | - - - IM 25 mas |m 25| - |M 4 |M4 2,5 2,2 
08 55 | 125 125 | 150 - 10 IMa ms |ms |m3 MS |M5 313,5 29 
| 5| - 10 | - - - |Ims ms |m3 Ms M5 |M5 | 335 29 
08 | 55 En 200 = | = Im M3 M3 M3 M3 |M5 MS 33,5 29 
1 IE 125 w- = | 25 125 |M 4 = M4 M4 M 6 M6 414,5 3,5/3,9 
veaes| 15 | - - | - - |ma - |Ima ma Mm 6 |Mme | 445 | 35/39 
28 10 - - 125 150 |Ms - |M5 ı ms |M& - 8155 | 4248 
128 175 - - | - - |M5 - |M5 | m5 |M& - 5155 | 424,8 
18.10 200 - - | - 175 |M 6 - |M 6 Me |M1O - 6 55 
16 | 10 250 - - - - Im 6 - |M 6 | me |M10 - 6 5,5 
2 13 250 - - - zoo |m 8 - |M 8 - - - 7ı8 63 
25 | 16 - - - - , 250 |mıo | - |M1o Sl TE - - - 


Klingenmaß Passende Schraubendreher-Einsätze Senkschrauben Flachkopfschrauben Holz- Blech- 
HAZET-NO, schrauben | schrauben 
Schlitzschrauben v 8 
8509- | 8809: | s87- | 2209. a211- DIN DIN DIN DIN Dın DIN Din 
| Ei 324 aa 85 220 95,96,97 | 7erı. 1e72, 
a 04 325 222 7973 
— | 
mm mm | 8 8 
h = 
0,5 3,5 - = = 1 I: M2 M2 M2 = M 2 = 
L- 
0,6 4 4 ba > 2 - M 25 M 25 M 25 - M 2,5 2,2 
0,6 4,5 nn > .- 3 = M 25 M 25 M 25 3 u 2,5 2,2 
0,8 5,5 - ns * | 4 1 M3 M3 M3 M3 M 3/3,5 2,9 
—l = 
1 6 6 | 98, 2 M4 = M4 M4 M 44,5 3,5/3,9 
1 7 - - - 6 3 M4 - Ma M4 e 445 | 35/39 
1,2 7 7 = - = Zi M 5 - M 5 M5 - a 4,2/4,8 
1,2 8 = 8 1 7 4 M5 = M5 M5 M 5/5,5 4,2/4,8 
16 | 9 9 2 8 5 M&6 * M6 M6 = 6 55 
1,6 11 = 10 3 9 6 M&6 vr M&6 M6 M10 6 5,5 
2 12 e “ 4 = 7 M8 = M& = » 718 83 
2,5 14 - | - 5 in 8 M10 = Mı10 = = 718 6,3 
— ee ——N lu, —| 
2,5 | 16 = | ” 6 - 9 M10 = M10 - = = = 


[+=zerf Schraubentabellen .: Zuordnung der HAZET-Schraubendreher und Schraubendreher-Einsätze 


Innensechskant- 
Schrauben 
(®) Innensechskant-Schrauben mit Zapfen- 
führung 
—— 
Passende Schraubendreher und Schraubendreher-Einsätze Zylinder: Senk- Verschluß- Passende Schrau- Zylinder- 
HAZET-No schrauben kopi schrauben bendrehar und kopt- 
schrauben! Schraubendrener- schrauben 
Einsätze 
HAZET-No. 
827- |8501-| 8801- | 985- 986- 2100-| 2100Lg- |2119-|2203-, sr 
a] a ne ee) NE > = 
mm | DIN | DIN DIN DIN mm |8802- | o93- 2094| DIN 
| sı2 Tea | 7001 so8 EJR 
| 08 
#a-| |» | - lJosı - |=|- | mie2 - - 
! - - - — — 3| 3|ı- 0| Ma 
21-|-1|-_|- - |2|ı oa | 2|-|m25 M3 - 
25) -|- - | - - 105 | -|-| ma Ma - 
I— — —— — a|a| - || m5 
jo|s| 3|- - |a| oa | 3 1ı]MmA& MS - 
ss - - -|- - lol - | - | - - - - - 
- je { s|s 5 ®8| Me 
»|lala a -| - alu |a|2|MEs Me|me M& 
| al a 
4535| - | - | rei: 05| - -|- - - - - 
es|6 6 | ma 
5|05| 5 ss 5 S/lg5 05 | 05 s|a2|me M& - M10 
s|o0| 6 ews 6 nos 06 | 0 | 6 A| ME - M 8 |M 12114 (008) | 
| - s|e 8|os| mio 
7|-/-| 7) -|wr o| - 7|- - M1o | mio M 14 (806) 
se |o|8 8 | 8 8#las os | 08 85 | mio Mmi2 | Mı12 M 1818 
+ 1 - 10| 10 10 |10| Mı2 
”I- -| 2|-| - |® - | - - = = - 
10 |10 | - | 10 | 10 |104g-10 10 | 10 10 6 | Mı2 M14 |M 1416| M 20122 
= | 7 2|- | 12|1|12] mi 
n|-|-|- |) - - |n - |- | - - = E = 
2|2,-| 2% - [12 | 12 |12 - | Mia jMmerta|m 18r20 M24 
14| - | 14 | 14 | Miele 
s|-|-|- | - - 118 - 1-0 = - - - - 
aÜ]-|-| - | - 1142| 14 | = - | Mı16  |maua2|M 22724 = 
17 | - | - | 17 | maora2 
w=)-|-| - | - 7 - || = - - - Mao 
|-|-|- |e]| - Is! - |-|- - - - M 36139 
2 13) - | - | 10 | maaer 
2|i- -| -|- - |2| - |- | - - - - M 42145 | 
|- -|- |- + al] sn oe = M24 & M 48152 | 
2|- -/2| m» 
| ee, Fe el 


= 


Kreuzschlitzschrauben 


nach DIN 7981 ff Ausgabe 1959 (Original PHILLIPS-RECESS) und zugehörige Schraubendreherspitzen nach DIN 5260 


Ausgabe 1961 


Passende Schraubendreher und Schraubendreher-Einsätze Metall- Blechschrauben Holz- 
Kreuzschlitz-| Amer. HAZET-No. Schranken N schrauben 
Größe No. DIN = 
B14- 819- 835 | 8506- | 8806- 2215- 7985 7983 7995-7997 
| | 2217- 9B8- ® ® 
o 0-1 o| - 0 - - - M1,61,8 - 2 
=: 2-4 1 1+2 101 1 - 1 M 212,518 2.2/2,9 2.513 
2 5-10 2 142243 | 202 2 2 21192 M 35/415 3,8/3.914,2/4,8 3.5/4/4,5/5 
12-16 3 arwasa| a 3 3 3 M6 55/6,3 55/617 
4 18-< 4 3+4 4 | 4 4 4 Meno - 3 
PZD 
POZIDRIV-Schrauben 
Passende Schraubendreher und Schraubendreher-Einsätze 
Größe HAZET-No. Metallschrauben Blechschrauben Holzschrauben 
835 PZD- 8807 PZD- 989 PZD- 2216PZD- | 2218 PZD- * ” 
1 vo 1 - 1 | 1 M 212,5/3 2229 2,513 
2 202 2 2 2119-2 2 M3,514/5 3,5/3,9/4,214,8 3,5/414,5/5 
3 3 3 3 3119-3 3 M6& 5,5/6,3 5,5167 
4 4 - 4 Di 4 M8rıo - 8 


Fortsetzung nächste Seite 
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Schraubenausdreher 
IZEE] Schraubentabellen || Zr Scrzte 
mit Zuordnung der HAZET-Schraubendreher-Einsätze für abgebrochene Schrauben 
840 und Bolzen | 
oO Innenvielzahn-Schrauben (XZN) 
Passende Schraubendreher und 
Schraubendreher-Einsätze 
Nennmaß HAZET-No. Schrauben 
8808- 990- 2111- 2114- 
| No. 
5 5 | 5 os | - M 5 
zes 6 6 06 - M_6 u 
8 |s/ig-8|uiLg-.8| 08 | M&8 3 4-i 11 | 
10 10 | 10 10, 11440 M10 3 Heike 
- Ag 0 5 62-11 14-18 
12 - gr 12 | - Mı12 6 9A-15 18-24 
14 - 1 | 1a | - M14 7 12,7-19 | 24-33 
16 - ss | »s | - M16 8 17,5-24 33-45 
9 24-31 
Innenkeilprofil-Schrauben (RIBE CV) 10 31-39 
11 39-48 
12 48-59 
Passende Schraubendreher-Einsätze 
Vorbohren der 
Nennmaß es Schrauben erforderlichen 
8809- | 991- | 2092- | 2220- | 2222- Löcher durch 
| passende 
Spiralbohrer 
4 > = M4 (siehe Tabelle 
5 1 1 M5 oben 5. Spalte) 
6 2. [2 M 6 
10 4 | 4 10 = 
#2 SE TER Sätze in Kunststoffkästen 
1e | e H mis Inhalt | Fig 
Dre 3 
18 - - M18 
= = 840-1,-2,-3,-4,-5 | 155 
20 M20 Bee 
OÖ Innen-TORX-Schrauben zB8 
V+2zerf Stehbolzenauszieher 
Passende Schraubendreher und nie . 
Schraubendreher-Einsätze 845 zum Ein- und Ausdrehen 
Nennmaß HAZET-No Schrauben von Stehbolzen mit Rechts- 
ara Es lie und Linksgewinde 
TORX- | TORX- TORX- Er eenneL sen durch Er 
r it seine kleine Bauweise un. 
T6 T6 T6 y M2 m a A seinen großen Spann- 
ur Tz 7 4 M 25 Sechskant: ü 1 
| n Antrieb j bereich aus. Durch die tief- 
KEERB! 8: Se] m M 25 sitzende, exzentrische 
T9 T9 9 - M 3 Rändelspannschraube 
T10 Ti | T10 | - M3-M 3,5 werden auch kurze 
T15 T15 | T15 = M3,5-M4 Stehbolzen erfaßt 
T20 T20 | T20 | - M4-MS Antrieb mittels Umschaltkt t hlüssel-Ei 
T25 T25  T25 5 MAS-M5 an ieh a eund Steckschlüssel-Einsatz 
T27 T27_ | T27 | T27 |M4,5-M5-M6 * 
T30 T30 | T30 | T30 M6-M7 
T40 T40 | T40 | T40 M7-M8 für Bolzen 
T45 T45 - | T45 M8-M 10 No ® 
T50 T50 T50 M10 - 
35 T55 - M12 845-3 
60 T60 - M14 = 
ee Ür2zerf Hydraulische Mutternsprenger 
® ‚Außen-TORX-Schrauben SPEZIALSTAHL 
Fe 846 zum Entfernen von unlösbaren oder 
festgerosteten Muttern 
Passende Schraubendreher-Einsätze Die Mutternsprenger sind ausgelegt für 
Nöhnmah HAZET-No, Siräben Schrauben bis zur Qualität von 8 G und 10 K 
850S TORX- | 900S TORX- 
E4 E4 - M3 
E5 E5 - MA4 
E6 E6 - M 5 
E 2 E H = EEE geringer Kraftaufwand 
E10 E10 E10 M8 kein Beschädigen der Schrauben Silbergrau 
E12 - E12 M10 Spano- | - fü F 
E14 E E14 M12 No. were | Muttem "L' | 5 
El = | EIG M12 a | mm | M mm fl 
E18 - E18 M14 846-1 13-22 | 8-14 | 220 | 740 1 
E20 = E20 M16 2 22-36 14-24 | 330 | 2650 | 1 


Haze Steckschlüsselsätze crowsanmun mit kt. Steckschlüssel-Einsätzen 
850 


in hausfarbenen 
HAZET-Metallkästen 


T 
| 
No. Einsätze l | | ) | \ | 0° 
|! » | 
B63P | 864 | 865 | 866 | M07 | aa | sen | Bro |rso]ansı a 
850 |4 45 5 55 6 7 8 9 10 11 1x x xX|Xx 750 
851 4455556789 10 11 1x x % [X x x 800 
‚852 4455556789 10 11 x 1X x x x x x \ 900 
852- Ta 45 5 55 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | X [EX ae x x x | \ 1000 
850A "ne "a2 Vs M2 Se a2 Ye Te x x x x 700 
852 A Ss a2 as a2 Se Ua Us Me| x | x x x x 880 
Pe dns Jfa2 Ye 2 Ss Un 6 Te] x | x BEEIE 850 
852 W e 76543 2 10 BA EIEIEITIR | 880 
4 45 5 55 6 7 8 9 10 11 | | 
Kleingabelschlüssel 330- | | 
853 3,5x4 4x35 45x5 5x45 55x6 | X x x x x|Xx x x x x | 1650 
6x5,5 7x8 8x7 29x10 10x9 | 
11x12 12x11 AL 
Se "a2 a As Ss Na a le 
Kleingabelschlüssel 330 A- | | 
853 A "3ygax 18/64 15/64x 13/64 Tjaax !/a x x x x x x | x x x x | 1550 
Va x T1a2 e/32x re Shex 9/2 | | 
"sex 98 %a x a2 "ex la | | | 
R 2 bi ß MR 33 8 1 OrSER 
leingabelschlüssel 330 BA- | 
a PREIS FO Eat ee 37 ee 3 a u a 5 a u a a 
3x2 2x3 1x0 0x1 BA 
45 67 89 10 11 12 13 14 I... 
854 8501-3 4 56 8 xl x x x x x 1080 
8503-4 6 7 8506-12 3 4 | 


6kt. Steckschlüssel-Einsätze 


CHROM-VANADIUM DIN 3124 T 

Q H|DI TI > 
Ar mm | mm | mm |" 
70 | 25 | 7565| s5| 10 | 10 
Tya2 25 | 86 | 4 10 | 10 
17a 25 | 95 | 45 | 10 | 10 
932 25 |105 | 5 10 | 10 
3/16 25 | 116 | 6 10 | 10 
11ja2 25 |126 | 6 15 | 10 
3/8 235 |136| 7 15 10 
7716 25 |1s6 | 7 | 20 | 10 
12 25 |ıze | 8585| 25 | 10 

[e) H|D T 9/16 25 | 194 | 105 | 30 | 10 

mm mm | mm | mm 

4 25 | 64| 3 

4,5 25 | 70| 35 

5 23 | 80| 35 ® HD TI 

5,5 25 85 4 BA mm mm mm g 

6 25 _| 90:85 E 25 | 62 | 25 5 10 

7 25 |108| 5 | 25 | 68 | 35 5 | 10 

8 25 | 116 | 6 e | 25 | 78 | 35 5 | 10 

9 2 |ıso| 7 5 235 | 86 | 4 5 | 10 

10 2 |10| 7 4 25 | 94 | 45 5 | 

1 25 | 156 | 75 3 25 | 105 | 5 10 | 0 

12 25 | 168 | 85 2 25 | 120 6 10 | 10 

13 25 | 180 | 85 1 25 |ıss| 7 15 | 10 

14 25 | 190 | 105 0 25 |150| 7 15_| 10 
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Schraubendreher-Einsätze Betätigungswerkzeuge 
für Innensechskantschrauben CHROM-VANADIUM 
CHROM-VANADIUM 


Verchromt, poliert 


” sr]? a 


>; [ "| mm | mm e 
8501-3 3 »| n2|o 10 
a| «| a2|In21ı0|% 
5| 5 | a|12|H 10 
6 ela|e| un 10 
8 8 28 I 12 15 10 
Längere Ausführung 


in Verbindung mit Umschaltknarre HAZET 863 PC 
für VW-AUDI siehe Seite 127, für Porsche siehe Seite 148 


8501 19-3 | 3 | 30 | 12 12 10 
Haze] Schraubendreher-Einsätze 
für Schlitzschrauben 
8503 CHROM-VANADIUM 
Mn 
4 


ii 


Verchromt, poliert 


Verchromt, poliert 


Schraubendreher-Einsätze No. Elf => 
für Kreuzschlitzschrauben A | mm Ei 
SHROM-VANADIUM 858 R-1 Reduziereinsatz 
}/a" M massiv, 8" O'hohl) 35 | 15 | 10 
858 R-2 Reduziereinsatz 
9/8” massiv, \/a"O'hohl| 35 | 25 | 10 
863P | Umschaltknarre 4.1/2” 
20 Zähne, 
mit Kunststoffgriff mo| | 5 
863 PC Umschaliknarre 4.1/2” 
20 Zähne, 
abgewinkelte Form mo| 70 5 
(Umschaltknarren- | 
Reparatursätze 
siehe Seite 86) 
Verchromt, poliert | [364 Gelenkgriff 5.172” I10| o| 5 
865 Schiebegriff 5” 130 | 30 | 10 
866 Steckgriff 5" ıso | eo| 5 
867 Verlängerung 2” 5 | 20 | ı0 
868 Verlängerung 6" 150 | 60 | 10 
869 Universalgelenk | 35 | 20 | » 
870 biegsame Verlängerunge”) 150 | 65 | 10 


ÜHazerf Steckschlüsselsätze mit skt. oder Doppei-skt. Steckschlüssel-Einsätzen 38 
8 8 o ‚CHROM-VANADIUM 


in hausfarbenen 


HAZET-Metallkästen Verchromt, poliert 
] ] l l ] 
| 
No. 6kt. Einsätze N} | |@ | os 
ll Ü | or 858 
asıı |8812 |a813 | 8814 j8815 jssıer|8820 | 3 16 |8 j12|asso R-ı | a 
[9 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 ] | heisch. Il” 

8 a2 2% 2 ö x| |x%|x 2% x RR X 4200 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16| et } I | 
zen a TE RER | v2) 

1/4 She 3/8 ne "a2 16 | 3700 
880 A Jun x ESESESESEIKDEN EU 
Doppel-6kt. Einsätze 
I soumwwiansıeı Bw: | 21x IxTx 1%] | I 
8802 jo 2002 DR] ERSESESEIUDELERERE. 
6 7 8 (6kt. Einsätze) I ] 
8s1Z 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | X el >>: 4250 
20 21 22 5 - | | | 
| a Ts 2 Yı6 Mn Ss IxI| 
881 AZ Tre 2 1 71 % \ x x xx 1% xx] x 3900 
a Sf16 (kt. Einsätze) ] | | 
882 AZ 3a "ne WZ (Al 1932 Sa x x x x x x ıx|x| X | 3900 
| Up. 3 2/22 "is "la | | 
6kt. Einsätze 
|; T [6 7 :8 9 10 11 12 ara 15 sl | I] . 
ss |, ar aaa 4 18 IE x 'y 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
hass [17 18 19 20 21 22 2 ET 8 1x 2 
1/a Sn6 38 "ns 7 ns | | | 
884. A So Ns 3a | xx x x | 1900 
Doppel-Skt. Einsätze 
9 10 11 12 13 14 15 16 ı7 18 19 | 
| lan2 De ER I EUR 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 
8842 jo 212 k | ESE | x [x 
37 7 i [7 [27 5 | 
BB4 AZ Mo 2 Te | 8 8 RT 
Einsätze ul 
880- 6 7 8 T 1 1 
880Z- 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | | 
18 19 20 21 22 | 
880TZ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8887 18 19 20 21 22 x x |x x x x x I'X|XıXIxX| X x 7300 
8801- 3456789112 
| 8803- 6 8 10 | 
| 8804- 17 | 
| BS06- 234 | 18 | 
| 880A- "Ja Sn | | | 
880AZ- 9a The 2 As | | 
19/32 8 "fe ya | | 
2öfaz "3p16 Te 15/6 | | | 
| 880TAZ- a 16 !a 916 
197, EM 47 3, LI 
888 AZ 1318 778 u “I xIx|Ix|Ix|x|x 1x 1Ixıxix|x|x | x |6700 
88014 "8 S/a2 E15 "laz 
1/a Sie la | 
| 8803- 6 8 10 
8804- 7 
| 8806- 2. Bi | | 


7 


3% 


6kt. Steckschlüssel-Einsätze 


CHROM-VANADIUM 
DIN 3124 


Verchromt, poliert 


| H 
mm 
24 
716 24 
Ya 25 
916 25 
1932 25 
| 5a 1.26 
Nyıs 27 
34 28 
22 | 28 
13/16 | 29 
7a 30 
1/10 | 32 
880WZ 
® H 
Whitworth mm | mm | mm | ”o 
u 24 1236| 7 20 | 10 
24 16,2 ? 20 10 
| 25 | 188 | 12 | 25 10 
_ 25 210 |125 30 | 10 
| 27 |244 | 1835| 35 | 10 
29 | 280 | 14 so | 10 
so | 31,4 1145 70 | 10 
Doppel-6kt. Steckschlüssel- 
Einsätze 
CHROM-VANADIUM 
DIN 3124 


DIN 3124 


T 
[0] H D T os 
Im mm | mm | mm | "a > 
6 24 | 95| 6 10 10 
7 24 105 65 | 15 | 10 
8 24 11,8 7 15 10 
| 24 |130 | 7 15 | 10 
10 24 |144 | 7 
FR 24 |158| 7 
12 25 | 170 | 8 
13 | 25 |184 | 8 
14 25 | 195 | 8 
15 25 |208 | 125 
16 26 | 21,8 | 12,5 
17 26 |230 | 135 
18 27 |244 | 135 
19 u 28 | 255 | 13,5 
20 28 | 266 14 
21 29 | 28,0 | 14 
22 0 296 | 145 
880A 
je] H|o| Tr 
| ai Bm | Se 
Zi | 24 10,0 6,5 
Sn | 24 |118| 7 
Y | 12 |ıs8| 7 
7y1s 24 | 16,0 7 
Y2 25 18,0 8 
916 25 | 198 | 8 
Ye | 26 | 21,8 125 | 
Mao | 27 | 235 | 18,5 
3/4 28 |255 135 | 3 
Hazell Doppel-6kt. Steckschlüssel- 
Einsätze 
CHROM-VANADIUM 


mm 
" t E 

| 13,8 

11 | 16 54 160 |11 | 45 | 10 
12 12 54 | 180 | 12 eo | ı0 
13 916 60 | 198 | 15 | 10 
14 1932 60 | 20,8 | 15 70 | 10 
15 5/8 60 | 21,8 | 16 80 |, 10 
16 Yyıs 86 | 235 | 20 | 100 | 10 
17 EZ es | 255 20 | 10 | 5 
18 Wyıst+ 70 | 274 | 16,5 | 130 5 
a 778 70 | 29,6 | 22° | 140 5 
20 ++ mit Haltegummi für Zündkerzen (Anwendung siehe Seiten 
21 127, 139, 144, 153, 164 und 170) 

22 + besonders geeignet für Montage der VON-ROLL-Ablaufrohre 


Dez 


Ürazerf Verkaufs-Ständer 


für Sechskant- 
880 VS und Doppelsechskant-Steckschlüssel-Einsätze 


Freistenend oder an HAZET- 
Lochplattenwand anzuhängen, 
individuelle Einteilung durch 
Trennblechsystem (wie bei 
HAZET-„Assistent”), dadurch 
vielseitige Variations- 
möglichkeiten 


Einsätze verchromt, poliert 


‚Ständergröße: 660x210x 170mm 


No. | Inhalt 
80 - 6 7 8 9 10 i1 12 13 14 15 17 19 22 mm 
2? nn 101 010 10 0 9 9 10 8 6 Stück 
880 VS Ei 
ssoz - 10 11 12 18 14 15 17 19 20 21 22 mm 
11 12 11 10 10 9 8 8 7 7 6 Stück 
880A - a Se Is Ts 2 es Ga Ta 9 ZollA 
11 1 1 190 10 9 9 14 Stück 
880 AVS Er 
| 880AZ- Is Te 2 Me Yo Se Yo Wa 2/2 Ns Te Yöfıs ZollA 
12: 32° Am 7:20, aa Ad en ze» erste 
880A - Ta Ss 5 The 12 6 Ss Ns a Zoll A 
11 11 12 11 41 10 9 8 8 Stück 
880AZ - 9 718 17: 9 27 pe 7 15/46 Zoll A 
880 AWVS u a Ne 1 
2»? mn 10 9 7 6 6 Stück 
| SSOWZ- Ve Io Me She se Tine 1a ZollW 
| 11010 09 9 6 6 Stück 
un _ 
SOOVSL Verkaufs-Ständer, leer | “| 
6kt. Steckschlüssel-Einsätze 6kt. Steckschlüssel-Einsätze 
DBP u. Auslandspatente DBP u. Auslandspatente 
CHROM-VANADIUM mit Dauermagnet für Zündkerzen 
880 Mg mit 19 mm Außen-Sechskant-Ansatz 880 MgT 


extra tief, für Zündkerzen 


mit Kunststoff-Führungsbuchse zur Aufnahme des Gewinde- 
Kontaktstiftes bzw. des aufgeschraubten Kontakt-Käppchens 


Die Zündkerze wird bereits am Kontaktstift geführt, so daß 
Beschädigungen der Isolation verhindert werden 


Verchromt 
T- nR 
ho s Ho» 
mm) zoll | mm | mm | mm | 0 
ssoMgT | 20,8| "Ws | 64 |28 10| 5 


10 
880AMgT | | 3 | 64 |216l he [5] 


in Verbindung mit Gelenk-Umschaltknarre HAZET 8816G oder 
8816GK zum schnellen Aus- und Einbau versteckt liegender, 
schwer zugänglicher Zündkerzen 


Auch mit '/2” D] lieferbar, siehe Seite 79, HAZET 900 MgT 


_— Gehäuse —_ 
(Chrom-Vanad) 


Führungsbuchse, 
!beweglich) 


P- Kontakthülse 
= 
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Schraubendreher-Einsätze 
für Innensechskantschrauben 


Hülsen CHROM-VANADIUM 
Klingen SONDERSTAHL 
für höchste Beanspruchung 


Schraubendreher-Einsätze 


für Innensechskantschrauben 


mit Zapfenführung (RIBE CS) 


No. 


Ersatzklingen für 8801 


8801-030 | 


Ss k Bi 1 
8802-3 3 193 | 30 | 10 
4 4 | 32 | 10 
5 5 13 | 3 | 10 
6 6 19 37 10 
. 8 8 1 | 46 | 0 
E= s +u|o > 10 10 | iD 57 10 
| mm | mm | mm f Schraubendreher-Einsätze 
8801-3 u s | 5 |15| 25 | 10 für Schlitzschrauben 
4 4 | 58 17,5 25 10 
5 5 | 60 | 175 30 10 8803 
6 6 | 65 | 175 | 40 | 10 A‘ 
Fi 7 | m |ıs| | 0 ww 
CR 8 | 75 |15| so | 10 
9 9° | © |ı5| 6 | ı0 
1 10 [85 [185 | eo | 10 Klingen auswechselbar, stahlgrau, Hülsen verchromt 
EI A2 12 | 90 | 185 | 105 | 10 R, eiczte op Is 
= = 0. 3 — | 
8801K Kurze Ausführung | m BOT O1 
besonders geeignet für die Montage der 8803-6 1 6 | 75 |175| 35 | 10 
VON-ROLL-Ablaufrohre 12 | 8 | 0 |175| so | 10 
BB01K-5 5 | 4 [175] 25] 0 | 90 
6 s | 40 |ı5| | 


8803-6 


8 


10 


Schraubendreher-Einsatz 
für Schlitzschrauben 


Ersatzklingen für 8801 K Verchromt 
8801 K-050 8801 K-5 24 3 | 10 BEI») 
060 e | 2] s|% No. unse > 
8801A Schraubendreher-Einsätze 8804-17 | 28 | ı7 | 38 |180| so | ı0 
„für Innewechshähtschtalllen Schraubendreher-Einsätze 
NE | Ss Li D °o => für Kreuzschlitzschrauben e 
AF mm mm 8 h 
8801 A-1/a Ve | 50 | 175 | 25 | 10 en 
5/a2 52 | 55 | 175 | 25 | 10 
3/16 "es | 60 | 175 | 30 10 k 
Taz Aa | 65 | 175 | 35 | 10 
1/a Y | 70 | ız5 | #0 | 10 . 
By So | 75 1751 so | 10 ER RINraI Hr Site 
iz 3 3 17 1 zer. I Spitzen a 
/e 9 | 80 | 175 | 0 Ci No. Din Amer | Lu | D Ti => 
Ersatzklingen für 8801 A Gröse | u e 
- - 8806-2 = 2 | 5-10] so [7785| 35 | 10 
No. für E72 3 3 12-16] 55 |175| 50 | 10 | 
I, \ mm a 4 4 18<] eo |175| 60 | 10 
8801 A-040 | 8801 A-7s | 32 2 |» Ersatzklingen für 8806 
050 Sf | 38 4 | ı0 m 
060 ie | 44 s | 10 No für 2/1032 
| __ _oro { 72 | 48 | 10 | 10 (N | mm a 
080 | 74 | 52 | 15 | 10 8806-020 88062 | 10 | 10 
100° Se | 56 | 25 | 10 030° Ss jr ar] 18% 1077 
120 38 62 40 | 10 040 4 | 3 20 10 
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Schraubendreher-Einsätze 
für POZIDRIV-Schrauben 


8807 PZD 


© 


Klingen fest, stahlgrau, Hülsen verchromt 


No. @röge| -L | D Ta 
u | mm | m 19 

8807 PZD-1 ı[# 19 35 10 

2 2 | 48 19 50 10 

3 3 a8 | 19 | 60 | 10 


Schraubendreher-Einsätze 
für Innenvielzahnschrauben (XZN) 


Fortsetzung rechte Spalte 


Schraubendreher-Einsätze 
für Innenvielzahnschrauben (XZN) 
lange Ausführung 


M D rs 

el 
8 | 90 | 19 57 
10 | »2 | #9 


80 


10 


| 
bs 


10 | 


Schraubendreher-Einsätze 
für Innenkeilprofilschrauben (RIBE CV) 


8 
10 


BB | 
6 


Mm |re&| D 
mm |! iin 

5 55 19 
6 5 | 19 
8 55 | 19 
10 | 55 | 19 


Ür2zer Betätigungswerkzeuge cmonvanaoım 


8811- 
8830 


8821-3 


- 
FFTERE = Verchromt, poliert rer 
No, No. [ee 7129 
mm | 
8811 Schwunggriff 16” 8816GK Umschaltknarre 8.374” | 
8312 Steckgriff 5” mit Gelenk, kurz, gerade | 220 | 280 | 5 
8313 Stecker 6” (Umschaltknarren-Repa- | 
ET Gelenkgriff 10” ratursätze siehe Seite 86) | | 
8815 | Schiebegriff 8” 3 8820 Universalgelenk 50 | &0 | 10 
8816F Feinzahn-Umschaltknarre 8821-3 "| Verlängerung 3” 75 | 0'140 
8", 72 Zähne, | 5 Verlängerung 5" 130. | 100 | 10 
mit Kunststoffgriff, | 200 |250 | 5 6 Verlängerung 6” 150 | 120 | 10 
B816P Umschaltknarre 8 | 8 Verlängerung 8" 200 | 160 , 10 
30 Zähne, al = Brengang I DER 0 
mit Kunststoffgriff 200 |20| 5 10 Verlängerung 10” 255 | 190 | 1 
88166 dito, mit Gelenk 11” | 12 Verlängerung 12" 305 | 220 | 10 
gerade 280 | 370 5 20 Verlängerung 20” | 510 | 375 | 10 
8816GG dito, mit Gelenk 11” | 28 Verlängerung 28 710 | 500 | 5 
gebogen | 280 | 370 | 5 | |sss0 biegsame Verlängerung8” | 200 | 120 | 10 


Steckschlüsselsätze mit xt. oder Doppei-skt. Steckschlüssel-Einsätzen 1 Io 


CHROM-VANADIUM 


Mei 
900 


Verchromt, pellert 


\\ in hausfarbenen 
 HAZET-Metallkästen | 


T T 
No. 6kt. Einsätze 
9 91415 95 | 916SP | 917-5 | 918 220 980-13 g 
| 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
” 23 24 28 27 28 90 32 * TR re 
- - } - - 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22| 
u 23 24 26 27 28 30 32 Ei ESESEDEIFERI EN 
10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20| 
en 21 22 28 24 26 27 28 30 32 (I | LE NER 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 
|o0s | 2ı 22 23 24 26 27 28 90 32 MEIESEHERTDKEEFAS 
10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 | 
906 | 30 32 x x x x x 5200 
| 10 11 12 18 14 15 17 19 22 24 27 x = "sr x En 
| Er | 
| 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 7 | f 
u 23 24 26 27 28 30 32 a Es a 
| % DO Te m Me 36 Ne] 1 E 
900A Je Me m 1 1the % l:® ||| x 4800 
118 18e 11a | | 
Doppel-6kt. Einsätze 
u = 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22] 
a. 23 24 26 27 28 30 32 | | # a 
T 
12 18 14 15 16 17 18 19 20 
az 23 24 26 27 28 20 32 = RE? ER 
10 11 12 18 14 15 16 17 18 
9042 21 22 23 24 26 27 28 30 32 2% Bey 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
952 | 2 2 2824227 289032 2% BR 
10 11 12 18 14 15 17 9 2 | 
0062 Re x 5000 
? 10 11 12 13 14 15 17 19 22 
9086-12 a a: 3800 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 
BIrz 23 4 8 27 28 30 32 ER: ai 
% Me m Me Ya Se I 
900AZ ne 9 2 We Me hs | x x|Ix|IxIx|x|x [seo 
Sjya2 i 1m 18 18he 1.1 
3/8 "ne Yya Se 9a2 Sg 
901 AZ md Be EM X x IX | x Im ı X 1x | x [eo 
Ma dee he 11a 
38 WITH Ya 918 5/8 Y1yıe ] 
SAZ Pan Sa TE DE 727 5 K 1 | % 5% El 
% Me 2 de m Se 
907 AZ Ne Sa 25/322 13/16 718 MIT x x x x x x | 4900 
| 31/32 n) 1116 1.18 136 1.18 | | | 


900 


in hausfarbenen 
HAZET-Metallkästen 


Ür2zerf Steckschlüsselsätze mit skt. oder Dopper-skt. Steckschlüssel-Einsätzen 


CHROM-VANADIUM 


Verchromt, poliert 


% 


el ale 


No. Doppel-Skt. Einsätze 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
900 21 22 
AMZ rn Ms 96 Ns a 28182 
so 3U2 1 As 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
807 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 
AMZ 3/8 Ts 12 Ss 1% Se 
Ins Ma 22 15 Me ISjıs 
31/32 1 1m 1V8 186 1.1a 


6900 


21 22 3 
| (Ad 2 
co 2 
| ae Na 
Mıs _ 8 
900 TAZ 


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 


%Yı6 M2 Ss "le 
Ts fe 1A 

She 28 The "2 
Is 3aW 

13/16 


7000 


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 28 24 25 26 27 28 29 30 32 


12700 


33 

902 38 716 1/2 Ss 1932 Sa 

AWM Nyıs 314 25/322 13/16 718 15f16 
®lja2 n | 1lne 148 186 1UaA 
Ss "a She  ® ne 2 
%Yıs Ms Nie  HaWw 

1 900 TAZ 13/16 

kt. Einsätze 

930 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 24 26 27 28 30 32 

94 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

| 21 22 23 24 26 27 28 30 32 

940 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

er. 21 22 


x|x|x | 


Doppel-6kt. Einsätze 


2400 


T 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

902 |28 24 26 27 28 30 32 

42 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 26 27 28 30 32 

oz | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20 

9442 | 21 22 

h | %% Ti Wa Me 1 Ss 

a | My U 22 tie Me 1Sfıe 
2 1 1 NE he 1a 

940 28 Te Na us a2 Ss 

AZ | Ve 9 2 Ts 78 

Fr 3% N 6 U Te Mr 

wz Ye Se Te 4 


n 


6kt. Steckschlüssel-Einsätze 


Doppel-6kt. Steckschlüssel- 


2 CHROM-VANADIUM Einsätze 
DIN 3124 900Z romvanaoıum DIN 3124 
F I \ 
900 % n 
iz Ri Jr 
es 
’ 
Verchromt, poliert 
Le] A& IPB SEE 
Verchromt, poliert | | mm "Ar min? | at |) um ° > 
- | La 
| E 3 |125| 7 “| 10 
Le} HD T Fi m=||s 38 138 | 8 2 10 
mm mm | mm | mm E 10 38 | 150 | 10 45 | 10 
1 33 | 164 | 10 4 | 10 
5 SER | Salz 38 |175 | 105 4 | 10 
10 38 | 150 | 10 #5 | 10 ||13 ss |188 |1 2320 
1 33 | 164 | 10 35 | 10 2 
12 3 \ı5/15| as | 10 ||} = Kal an 
| ss | 188 | 105 45 | 10 | [46 s | 227 | ı2 co | 10 
14 38 | 200 | 11 so, 10 ||47 38 | 240 | ı2 oo | % 
15 3 | 215 | 11 © | 10 \|ıs 38 |254 | 185 | 60 | 10 
16 | ss | 227 | 12 60 | 10 || 19 3 |268 185 6 | 10 
17 38 240 | 12 so 10 20 38 327 18,5 75 
18 3 | 254 | 185 65 10 21 38 250 18,5 & 10 
19 ss | 268 | 185 | 65 | 10 || 215 304 21 100 | 10 
20 38 278 | 185 | 75 10 14 ji _ I» 
21 s |200 15 | so | 10 ||23 ae [al ey 10 
22 #15 | 304 | 21 | 100 | 10 || 25 4 | 340 | 21 120 | 10 
23 41,5 | 314 | 21 | 100 10 26 aa 350 | 21 | 120 | 10 
24 4 | 326 | 21 115 | 10 [12 25 10 | 1 
25 4 |30|21 | 120 | 10 [13 a reise | 
26 4 |350 | 21 | 120 | 10 ||50 50 | 288 | 28 160 | 10 
27 a7 33 |25 | 10 | 10 ||30 so | 400 | 26 | 170 | 10 
28 a |35|2 | 10 | 10 |j3 so |423 | 265 | ızo | 10 
23 0 | 388 | 26 0 | 1a [| so |436 | 265 | 170 , 10 
| 50 | 400 | 26 15 | 10 l Se 
se |] so | 423 | 265 | ı70 | 10 900 AZ 
Haze] 6kt. Steckschlüssel-Einsätze ei u 
CHRON-VANADIUM 2 ss | 183 | 105 | 50 | 10 
900A PiNS124 9/16 38 205 | 11 5 | 10 
"932 38 | 21,5 | 1 65 | 10 
3 9/8 ss |227 | 115 | 70 | 10 
Nyıs 38 246 | 115 70 10 
3a 38 | 268 | 185 | 70 | 10 
25/32 ss |a7r8 | ı85 | 80 | 10 
13/16 38 | 286 | 185 | 80 | 10 
Tg 41,5 | 304 | 21 | 100 | 10 
15/16 44 32,6 | 21 110 10 
31/92 a 21 10 | 10 
1 44 | 346 | 21 10 | 10 
1.116 a7 | 263 | 25 130 | 10 
1.17 a |382 | 25 145 | 10 
Verchromt, poliert 13/16 | 50 400 | 26 | 160 10 
1.172 | so | 423 | 265 | 170 | 10 
2 HIPI TI el 
NE le 900WZ 
3/6 ss |ı45s|ıo | 5 |» T 
| 38 | 164 | 10 5o | 10 ® HIDI Tg > 
1a ss | 183 | 105 | 50 | 10 Wiltwortn mm | mm | mm 5 | 
I | | | 
%yı6 | \os/ı_| s |» 3/16 ss | 167 | 105 | so | 10 
3/8 ss |227 [115 | 70 | 0 1/4 38 | 198 | 105 | 50 | 10 
1yı6 ss 246 | 115 | 70 | 10 OR Sailor m Ends 
374 se |268 | ı85 | 70 | 10 I 
| 38 | 286 | 185 | 80 | 10 8 | 254 lı85| os | 10 | 
Te 41,5 | 804 | 21 100 | 10 7716 3 20 65 oo 
15/16 44 326 | 21 110 0 || j I "1 
“4 1346 21 | 110 | 10 Hs az | 18 | io 
1.1716 a7 | 368 | 25 10 | 10 |L. 1 
ı 1 Is a7 | 375 | 25 130 | 10 
1.178 47 | 382 | 25 145 | 10 " j 
13/16 50. 1400: ||:36 lee ns 50 | 406 | 26 160 | 10 
1.174 50 | 423 | 265 | 170 | 10 7 | 50 | 436 | 265 | 170 | 10 


Doppel-6kt. Steckschlüssel- Hazell 6kt. Steckschlüssel-Einsatz 1 
DBP u. Auslandspatente 1} 

MB ‚CHROM-VANADIUM 

T Be \ 900MgT mit Dauermagnet 
extra tief, für Zündkerzen 


Einsätze extra tief 
CHROM-VANADIUM 


DIN 3124 


mit Kunststoff-Führungsbuchse zur Aufnahme des Gewinde- 
u Kontaktstiftes bzw. des aufgeschraubten Kontakt-Käppchens 


Die Zündkerze wird bereits am Kontaktstift geführt, so daß 
Beschädigungen der Isolation verhindert werden 


® 
RB 
@ 
8 
© 
[S 
S 
| B 
© 
oooonalaaoı 


In Verbindung mit Gelenk-Umschaltknarre 
HAZET 916G zum schnellen Aus- und Einbau 


versteckt liegender, schwer zugänglicher Zündkerzen 


2 [ms 2 15] 0 

2 20,5 1 130 10 ine" Oi A e 

2 2 ls |1ol% ‚Auch in 2/8" D lieferbar, siehe Seite 73, HAZET 880MgT 
2 | 246 | 15 | 150 | 10 
&2 267 | 18 | 180 | 5 Verchromt 
82 | 286 | 18 | 10 5 Ss H"lolr 
7 1 No. 
82 | 304 | 21 205 5 | mm | Zoll | mm | mm | mm 52 > 
82 | 326 | 24 | 210 5 WR 

| 82 | 346 | 24 | 240 5 900 MgT | 20,8| "6 68 |28 | 10 115 5 
+ mit Haltegummi für Zündkerzen S00 AMT se Irı las olıo| 5 


Verkaufs-Ständer 
für Sechskant- und Doppelsechskant- 


900 VS Steckschlüssel-Einsätze 


Freistehend oder an HAZET- 
Lochplattenwand anzuhängen, 
individuelle Einteilung durch 
Trennblechsystern (wie bei 
HAZET-„Assistent"), dadurch 
vielseitige Variations- 
möglichkeiten Einsätze verchromt, poliert ‚Ständergröße: 660x210x 170 mm 


No Inhalt I 


ka 


900 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 2 21 22 mm 
9 9 10 10 10 9 9 9 8 7 7 6 6 Stück 
14, 
Rs 00-38 4 27 30 32 mm ee 


9002 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm 


1 
utül- 9002 - 23 24 27 30 32 mm 40 


| 6-6 5 5 .AStick 
900AZ- 95 rs 2 me sn Ss Ts a 2/2 Ye Ts 116 a2 ZollA 
o 0 © © © 9.8 7 7 %, © © 6 Stück 


14,6 
SORZyS S0OAZ- 1 1 1a 136 1a ZollA 
5 5 5 5 4 Stück ji Al 
| 900AZ- ®s Te m Me Is ns a Te Ws 1 ZolA 
WB: Fa mid + Be BE 08V 5 Stück 
155 
MORNZVS 900WZ- Sys Ya Se Us ne We Is Sa "ns U ZollW 
Die: 8 8 7 u; 5 5 4 Stück 
SOOVSL Verkaufs-Ständer, leer 44 


n 


D 


911-980 


Betätigungswerkzeuge 


CHROM-VANADIUM 


Il ll) 
|Verchromti oiert 
Il} IN 1 


No Sie II No. [1 en 
m | ar! am |” 
En Schwunggriff 18.172” [a0 | 700 | 2 |o1r-a Verlängerung 3” | s|lıo| s 
913 Winkeigriff 7.112” 190 | 220 | 5 | 917-5 Verlängerung 5" 125 |155| 5 
914-15 Gelenkgriff 15” \375 |850 | 5 | 918 Verlängerung 10" 250 |20 5 
914-18 Gelenkgriff 18” | 450 |s60 | 5 | 18-22 Verlängerung 22” 575 00 | 5 
a u en ae ! 
Dre Se bean (7 T-Griff, verschiebbar [20 |sıo| ı 
Umschaltkı = z t 
a mit Umschaltknopf | 920 Universalgelenk 2.1” | 
im Handgriff, | mit Innen-Arretierung | ss | 130 | 10 
| Ban es ljar 275 |ss0 | 5 | Sser-ı | Reduzier- | 1/2" I massiv 
ne einsatz |®/s” TIhohl 35| 65 | io 
916F Feinzahn- a 
en | 958R-2 Reduzier-] 8/8” IM massiv 
72 Zähne, 10.114”, | einsatz | "/2” [hohl 3) 55| 10 
: ! | (ee 
& SONO _ 00 | Re Zündkerzenschlüssel- 
916G ee 15.214", Einsatz mit Kardangelenk 
mit Kunststoffgriff 400 | 820 | 5 Be _ PB 
916CK dito, kurze Form, 10.3/4”, 980-13 Schraubendreher-Einsatz 
32 Zähne, | Klingenbreite 13 mm | 
mit Kunststoffgriff 270 630 | 5 Klingenstärke 2 mm 35 | 50 | 10 
si6sP Umschaltknarre 103/a”, 980-19 | Schraubendreher-Einsatz 
32 Zähne, Klingenbreite 19 mm 
mit Kunststoffgriff 270 |520 | 5 | Klingenstärke 3 mm 35 | 55 | 10 
(Umschaltknarren- 980-24 Schraubendreher-Einsatz 
Reparatursätze | | | Klingenbreite 24 mm 
siehe Seite 86) | Klingenstärke 4mm 35 | 65 | 10 
(E | 


- zu Hülsen CHROM-VANADIUM - verchromt für höchste Lo 
Schraubendreher-Einsätze nsensm mau Beanspruchung 11/2 
für Innensechskantschrauben 986Lg Lange Ausführung (Fortsetzung) 
CHROM-VANADIUM 
No. 
S 2869-5 
T 6 
7 
8 
10 
986$SLg Besonders lange Ausführung 
986SLg-6 se |ıo]| | | 
8 se | eo | 3 | so | 10 
Klingen brüniert 
Tartce E 986 A 
No. "D öl > 
mm | mm | mm | 9% No. 
985-4 5 | 38 23 so | 10 
5. sul 28 50 | 10 || 986A-%/a2 
6 6 38 23 50 | 10 A 
8 8 38 23 5 | 0 Ir 
10 10 | 2 | | Sy16 
12 12 “| 3 70, 10 3/8 
14 “„|o0)3| | ı% "as 
17 ı | #2 | 28 | mo | so a 
19 19 a2 | 28 115 10 für Schlitzschrauben 
für Innensechskantschrauben Klingenmaße nach DIN 3127 
CHROM-VANADIUM 
für Kreuzschlitzschrauben 
Klingenmaße nach DIN 5260 
Kastengröße: 
Satz mit Betätigungswerkzeugen 320x 130x60 mm 


in hausfarbenen HAZET-Metallkasten 


| 
| Inhalt | °o 


No. 
3 


98: 


6 8 10 


19 2900 


12 14 17 
915 916SP 917-5 918 


Vrazerl für Innensechskantschrauben 


986 


‚Anwendung siehe Seiten 128, 136, 140, 145, 148, 


149 und 154 
s [ep [5 
No. 
| ae | Ka ie 
986-4 ı)\e2|2| |» 
5 s\i2|2|5 |» 
| se al 23 | | “ 
8 | 8 52 23 58 10 


Forlsekzung raioSoo ] 


Spitzen L] 
Din | A wi 
No s280 | "No. 
Bi Große mm 
988-2 2 | 
3 | 
a 4 


5 10 
55 | 10 
55 | 10 


989 PZD 


© 


No. 


989 PzD-2 | 
3| 
4 


Schraubendreher-Einsätze 


für Innenvielzahnschrauben (XZN) 


Hülsen CHROM-VANADIUM - verchromt für höchste 
Klingen SONDERSTAHL -stahlgrau Beanspruchung 
_—— a1 


Vr2zerl für Innen-TORX-Schrauben 


er (ar 
Re) 7 
No „rl /is>|| « EI > 
mm | mm } = mm mm | "a 
990-5 5 | 52 | 28 eo | 10 992-T20 86 | 52 | 28 | 60 | 10 
6 el | 23 eo | 10 T25 443 | 52 | 23 | 60 10 
8 e |: | 23 6 | 10 T27 as| 52 | 2 | oo 10 
2 a I THREE T30 52| » | 23 | 65 | 10 
| 14 | 58 23» | 125 | 10 T40 665 | 53 | 23 65 10 
16 16 «0 23 | 185 | 10 Ws 72 | 8 23 5s 10 
T50 ass| ss | 23 | oo | oo 
990Lg Lange Ausführung T55 11,22 | 53 23 70 10 
S90Lg-8 8 100 23 Er 10 T60 13,25 53 23 70 10 
10 10 | 10 | 23 0 | 10 2 
I für Innensechskantschrauben 
NZ 12, | 309: | 282} "115. | 10) reze mit Zapfenführung (RIBE CS) 
990SLQ Besonders lange Ausführung 
ssosıg-1o| 10 | 10 | 23 | ıs | 10 
12 12 | 10 | 23 | 150 | 10 


Zuordnung der Innenvielzahnschrauben (XZN) für Opel- und 
Ford-Fahrzeuge siehe Seiten 145 und 154 


‚Sätze für Opel- und Ford-Fahrzeuge siehe Seiten 143 und 152 


für Innenkeilprofilschrauben 
(RIBE CV) 


mm mm e) 
5 63 23 65 

6 63 23 65 

8 63 23 65 

10 68 | 23 80 
12 63 23 80 


für Innenkeilprofilschrauben 
(RIBE CV) 


No. Inhalt 
| ll wer-s5 -6 -8, 
99177 -10, 12, -14, 
-16 


82 


VHazer] Steckschlüsselsätze mit ext. oder Doppei-skt. Steckschlüssel-Einsätzen 


CHROM-VANADIUM 


1000 


ER 


in hausfarbenen 


HAZET-Metallkästen 


Verchromt, poliert 


| 
No. St. Einsätze A & |°% 
1014 1015 1016 1017-8 1018 1021 kg 

1000 2 24 27 30 32 36 38 41 46 50| X x x x x 

22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 
i) 
002 = 1% x x x x 

1 er — 
Doppel-6kt. Einsätze 

1000 2 m 27 0 32 3 38 4 4 50| X x x x | 

22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 | 

z 

208 6kt. Einsätze: 55 60 | ® 3 ® 3 5 

eye 1 As ie ame 1a | | 
1000 AZ 1516 198 16 12 1896 198 1 | x x x x x 

1 2 

pe 1.'ıe 1. 1a Se 1.716 1. V2 
1002 AZ je Alier 2 x % | x x x 

Einsätze und Betätigungswerkzeuge mit Stiftsicherung 

Be 


Die Stiftsicherung verhindert ein Abrutschen 
der Einsätze. Dadurch werden Betätigungs- 
werkzeuge und Einsätze praktisch zu einem 
Werkzeug. Die Einsätze haben eine breite, 
griffige Rändelung und sind in Höhe und Tiefe 
abgestuft 


Die Verlängerungen sind am Kopfende durch- 
gebohrt. Dadurch sind sie mittels Stecker als 
feste T-Griffe verwendbar 


Die Betätigungswerkzeuge sind besonders 
stark 


Der Schiebegriff ist in der Mitte mit einer 
Einrastrille versehen, um das Gleitstück fest- 
zuhalten. Eine Haltevorrichtung am Ende des 
Schiebegriffs verhindert ein Verkanten 


Die Knarre in ihrer verstärkten Konstruktion 
kann wahlweise auf Rechts- oder Linksgang 
eingestellt werden, Sie ist stabil und unver- 
wüstlich 


6kt. Steckschlüssel-Einsätze 


DIN 3124 1000 AZ 
CHROM-VANADIUM 
mit Stiftsicherung [el H D T | an 
Ar mm | mm | mm f 
3/4 532 280 | 14 | 160 5 
= Te 2 |\zo| ıs |1m| 5 
ü 15/16 52 34,0 16 200 5 
> im 52 36,5 26 210 5 
& a | A EP Et I A N 
Ir 1.16 n2 |wo| 2 | 20 | 5 
EL — bh: 1. 1/8 55 40,0 27 220 5 
——- 1. 316 5 | 420 | 28 | 20 | 5 
11a 3 | 445 | 292 | 20 | 5 
1. 3/16 58 46,0 29 290 5 
1.38 615 85 2 | 30 | 5 
1 rs 63 50,0 31 350 5 
Verchromt, poliert 27 Se a ER N EM BZ 
5/8 68,5 55,5 35 490 5 
o H D Ta 5|| 1Ye 00 580 | 38 | 50 | 5 
Dr em | mm | mm h, 1. 37a 70 | 600, 36 | 50 | 5 
19 3 |za20o|ı| w| ss 113/18 2a |@o| ss || 5 
22 52 | 2320| 15 | 180 | 5 1. 778 ss |o0 | 38 |mw 5 
24 52 34,0 16 210 5 2 79 68,0 | 41 790 1 
27 53 | s0| 2 | 20| 5 
I 30 55) 420 | 28 0 | 5 Schraubendreher-Einsätze 
32 58 | 445 | 29 220 | 5 für Innensechskantschrauben 
= ges ze > ve 5 CHROM-VANADIUM 
' 420 | 5 i 
a | 3 SE mit Stiftsicherung 
| a, 
5 
1 
1 


Doppel-6kt. Steckschlüssel- 
Einsätze 


DIN 3124 
CHROM-VANADIUM 


mit Stiftsicherung 


= 
[e} H D 
mm mm | mm 
19 52 28,8 
22 52 32,0 
23 52 33,0 
24 52 34,0 
25 52 36,0 
26 52 37,0 
27 52 38,0 
28 53 39,0 
29 55 41,0 
30 55 | 420 
32 58 | 
33 58 
35 61,5 
36 61,5 
38 65 
41 68,5 
42 70 
46 73 
50 76 
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No. 


1010-14 
17 
19 


Betätigungswerkzeuge cmouaaoum 


mit Stiftsicherung 


1058R 
Re 
1015 
No. Ür2zer] Reduziereinsätze %/s-1" 
CHROM-VANADIUM 
1014 Drehstange 20”, 20 mm & 1158R 
1015 Schiebegriff 20”, 20 mm & 
1016 Knarrenkopf 6”, 32 Zähne 
(Umschaltknarren-Repara- 
tursätze siehe Seite 86) 
1017-3 Verlängerung 3”, 21 mm 8 
1017-8 dito 8.112", 21mm 9 
1018 dito 17”, 21mm 
1 je lesen | 4 la 
1021 Universalgelenk 4.'72" No. >’ 
38 mm & 110 | 550| 2 SEE 2 
1058R-1 Reduzier- R "Bl massiv 1158R-1 | Reduzier- jr 
einsatz |] 2/4” D’hohl 50 | 200| 5 einsatz |1" 
1058R-2 Reduzier- | 3/4” MM massiv 1158R-2 Reduzier- | 1" Mmassiv 
einsatz |! ohl 50 | 160| 5 einsatz 13/4" D'hohl 61 2090| 5 


Einzelteile zu HAZET-Umschaitknarren als Reparatursätze 


8816 F/5 


Ür2zerf Reparatursatz 916/16 ons. Reparatursatz 
zu Umschaltknarren 
HAZET 863 P und 863 PC 
863 P/8 mit 1/4” D) Antrieb 
in Plastik-Beutel No. Inhalt 
1 Zylinderstift 
N9 in 1 Druckfeder 
1Sperrstück 2 konische Druckfedern 
2 Kugeln 
1 Knarr-Rädchen 4 
1 Deckplatte mit Gewinde 
1 Schalthebel i 
1 Deckplatte mit Versenk 
TPmoktoder 2 Linsenschrauben 
| 1 Stahlkugel | 
1 Abdeckplatte 916/16 | 16 iger Reparatursatz 
2 Zylinderschrauben M 2x 8,5 
_ Reparatursatz 
863 P/8 Steiliger Reparatursatz Zur Umschaltknare 
Reparatursatz 916 F/5 HAZENSIOF 
mit '/2” OD Antrieb 
zur Umschaltknarre Reue 
HAZET 8816F 


mit 3/8" OD] Antrieb 
in Plastik-Beutel 


8816 F/5 


1 Außen-Vierkant, komplett 
1 Zahnsegment 
1 Umschaltknopf 


1 Außen-Vierkant, komplett 
1 Zahnsegment 

1 Umschaltknopf 

1 Herzfeder 

1 Zylinderschraube 


1 Herzfeder 
1 Zylinderschraube 


916F/5 


Steiliger Reparatursatz 


8816 P/8 


Reparatursatz 
zu Umschaltknarren 


HAZET 8816 P, 88166, 
8816GG und 
8816GK 


mit %/8” D] Antrieb 
in Plastik-Beutel 


1 Sperrstück 

1 Knarr-Rädchen 
1 Schalthebel 

1 Druckfeder 

1 Stahlkugel 

1 Abdeckplatte 
2 Zylinderschrauben M 2,5x 12,5 


916SP/8 


916 SP/8 


| Steiliger Reparatursatz 


Reparatursatz 

zu Umschaltknarren 

HAZET 916P, 916, 
916GK 


mit 1/2” DI Antrieb 
in Plastik-Beutel 
1 Sperrstück 
1 Knarr-Rädchen 
1 Schalthebel 
1 Druckfeder 
1 Stahlkugel 
1 Abdeckplatte 
2 Linsenschrauben M 3,5x 16 


8teiliger Reparatursatz 


916/16 


mit 2 Fächerscheiben 8 4,9 für 916G/GK zur Gelenkverbindung: 
8816 P/8 8teiliger Reparatursatz 916G-013 1 Kreuzschlitzschraube 
s M8x25 
1 Federri 
für 8816@/GG/GK zur Gelenkverbindung: ei 
8816G-013 1 Kreuzschlitzschraube Ür2zerf Reparatursatz 
Mescıh zur Umschaltknarre 
HAZET 1016 
1 Federring 
1016/10 mit %/4” D) Antrieb 
"Haze Reparatursatz in Plastik-Beutel 
zur Umschaltknarre Bi 
HAZET 916 1 Sperrstück 


mit 1/2” [] Antrieb 
in Plastik-Beutel 


1 Sperrstück rechts 
1 Sperrstück links 

1 Knarr-Rädchen 

1 Schaltstange 

2 Umschaltknöpfe 


1 Knarr-Rädchen 

1 Schalthebel 

1 Druckfeder 

1 Stahlkugel 

1 Abdeckplatte 

2 Linsenschrauben M 5x 25,8 
1 Linsenschraube M 3,5x 28 
1 Ausrastbolzen @ 5,9x 11 


Fortsetzung rechte Spalte 


1016/10 


10teiliger Reparatursatz 
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Kraft-Steckschlüssel-Einsätze ın 312, 
8505- Verbindungs- und Zusatzteile 


1 1 00 Ss für alle elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Maschinenschrauber * 


CHROM-VANADIUM-Sonderstahl für höchste Dauerbeanspruchung 


Die Einsätze werden je nach Ausführung der Maschinenschrauber mit Stahlstift und Gummiring, Stift- bzw. Kugelsicherung oder 
Klemmring mit dem Maschinenschrauber fest verbunden 


1 I " 6kt. Steckschlüssel-Einsätze 
A 


Ürezerf 6kt. Steckschlüssel-Einsätze 


mit Dauermagnet 


850 


s 


Steckschlüssel-Einsätze 1 " 
für Außen-TORX-Schrauben I 


1a 
Brüniert 
4 25 8 | 14 [ 5 T 10 
4,5 25 85| 16 | 15 | 10 
5 25 s|ız | 1 | ı0 
| 55 25 35| 21 | 20 | 10 
6 25 | ı0 | 24 | 20 | ı0 
7 25 | 115| 28 15 | 10 
8 3 |ı s5s | 22 | 10 
9 25.114: |#35: || 25; ||, 10 
10 zu 25 | 155| 42 | 25 | 10 
12 235 | ı8 | 56 | 20 | io 
13 25 | ı9 | 56 | 20 | 10 
14 25..|.:20) | s_| 10 


mm 
B50S-E 4 | 386 | 25 | 540 
E5 475 | 25 | 600 
b E6 | 574 | 25 | 745 
E7| 678 | 25 | 820 
E8 | 7,52 | 25 | 9,06 
E10 | 9,42 25 12,50 | 20 10 
Gummiringe und Haltestifte 
DIN 3129 
850S 
G/H / 
er 
No. nit 
| 8505-G414 Gummiing | alle Größen 
850S-H414 Haltestift alle Größen 
Ürezer] Verlängerungen 
Verbindungsvierkant DIN 3121 
Brüniert 
No. L ı > 
mm Zoll mm | "g 
so | 2 1a] 20] 210 
6 150 6 1ja 60 10 


Fortsetzung nächste Seite 


* Maschinenschrauber = Dreh- und Schlagschrauber 
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1 N 4 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze in 3122, 
4 Verbindungs- und Zusatzteile für Maschinenschrauber 


VH2zerf Verbindungsstücke bın 7428 880 AS 6kt. Steckschlüssel-Einsätze 


zur Aufnahme von Maschinenschrauber- 


(Fortsetzung) 
Einsätzen mit '/4” U] Antrieb 
8508 S zum Einsetzen in Maschinenschrauber 


Brüniert 
A onserunn H|Io|Tr > 
A e) 
ma | mm. | mm PR 
32 1 3 37 | 10 
63 uee me | a3 |3|4 a7 | 10 | 
DIN 3121 ® IN 31 Mya 2 | 14 45 | 37 | ıo 
rar) _ ge = DRES12B 3/8 2 | 15 45 | 3 10 
Brüniert "rs 28 17 ss | 35 | 10 
12 28 19 6 | 3 | 10 
No. = be | > Yıs 32 21 79 so | 10 
YY N st zo | mm | a | se 32 23 82 | 5 10 
8508 5-1 CET) 10 Ns 32 25 9 ©, 10 
2 u el 36 374 82: |. a7] 30 60 _| 10 
Ürzzer] Gummiringe und Haltestifte 
DIN 3129 
6,3 E63 
CR”) [U20) 
| 8508-3 | 63 | so | ı5 10 EN 
4| 63 | | 100 | 35 | 10 Einsätze 


Gummiring 6-12mm Na 12" 
Gummiring |13-17mm _ 6-34” 
Haltestift 6-12mm Na 1a" 


Haltestift 


Gelenkstück 
Verbindungsvierkant DIN 3121 


13-17 mm _ 9he-3a" 


8806 S 


Brüniert 


| 0.2008 


Zoll Zoll mm 8 


ar ee 9 


1) 


| ® | % | 48 | 75 | 10 
Ürzzerf Reduzierstück 
Verbindungsvierkant DIN 3121 


| 85085-6 | | 63 Ya 7 | 3 ] 0 


Hazell 6kt. Steckschlüssel-Einsätze 


880S 8807 5 
| 
Ich 
3" il 
8 = N, Brüniert 
ı ur T 
= jun Du u En To 
" ” No. 
8807 S sw | 9s | 27 | a7 | 10 
Brüniert Ürzzerf Verbindungsstück 
o T zur Aufnahme von Maschinenschrauber- 
H D T Einsätzen mit %/s” D] Antrieb 
ae Er [X > || 8808 S zum Einsetzen in Maschinenschrauber 
6 E 28 | 105 | 4 32 10 38 
7 28 | 12 46 | 327 | 10 8 
se | 28 | 13 ss | 37 | 10 
9 28 15 | 58| 37 10 10 Re 
10 28 | 155 69| 37 10 DIN 3121 | DE & 16 
11 28 | 17 8 37 10 Cs") } 
12 | 28 | 19 8 37 | 10 h 
13 | 32 | 195 92 | 6 10 Brüniert 
InE 32 | 21 92 50 | 10 T 
15 32 22 |103 | 5 10 No. = DE. > 
17 32 1235 |15| 0 | i mm | Zoll | mm s 
Fortsetzung rechte Spalte 8808 S-1 10% |7|5 | 1 
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Kraft-Steckschlüssel-Einsätze oın 3129, 
Verbindungs- und Zusatzteile für Maschinenschrauber 


6kt. Steckschlüssel-Einsätze 


900S 


Steckschlüssel-Einsätze 
für Außen-TORX-Schrauben 


Brüniert Brüniert 
Q HıD|I T za lma|| m “ HI D > 
mm Ar mm | mm mm ° mm) mm | mm ° 
10 | 38 | 165 69 80 | 10 || wos-Eio | 9,42 | 375 | 122 | so | 10 
11 38 | 18 8 so | 10 E12 11,70 | 37,5 | 138 | 50 | 10 
12 3 |19 | 8 85 10 E14 12,90 | 37,5 | 153 | 55 10 
13 38 20 | 92 80 10 E16 14,76 | 37,5 | 18,3 60 10 
14 38 22 | 9,2 80 10 E18 16,70 | 37,5 19,8 60 10 
15 38 23 10,3 120 10 E20 18,39 | 37,5 | 23,6 80 10 
16 38 245 | 108 120 10 E = 
17 ss | 26 115 | 10 | 10 Gummiringe und Haltestifte 
17R+ 38 30 14 130 10 DIN 3129 
18 38 | 27 115 | 120 | 10 
19 oa we | io | 1 900S 
19R+ 42 33 1 10 
20 “0 | 30 14 130 10 G/H 
21 2 | 315 | 14 100 | 10 
22 40 | 33 154 | 140 10 
22R+ 4 | 865 | 154 | 185 10 
23 20 | 34 154 | 155 10 passend für 
24 “4 | 3 |ıze | 10 10 No. Einsätze 
24R+ 45 39 |16 220 10 = = 
25 244 365 | 18 170 10 9008-G 1014 Gummiring | 10-14mm Tr1e- 218” 
26 44 375 | 18 180 40 G1527 Gummiring | 15-27 mm S/s -Slıe” 
27 44 39 19 190 10 900S-H1014 Haltestift 10-14 mm Ine= ae” 
r Ü 15-27 Ss -1öjıe” 
+ in verstärkter Ausführung, mit tiefem Sechskant HS2r Heiss Ei 
insbesondere für Radmuttern 422er] Verlängerungen 
900AS Verbindungsvierkant DIN 3121 
"ne | ss | 18 64“ 1 © 10 90055$ —— 
1/2 38 20 8 80 10 = mg HAZEL 0003 5:2 
eıs 38 | 22 9,5 80 10 Ya 
5/8 38 | 24 10 130 | 10 
1yıs 38 26 11 130 10 
34 40 | 28 127 | 190 | 10 
13/46 40 31 12,7 140 10 No. er zei °o m 
mm ol o | 
+2zer{ 6kt. Steckschlüssel-Einsätze 90058-2 50 2 Ya | 185 | 10 
Iange Form 5 125 | 5 | We FE 10 
9005 10 255 | 10 Ya | 500 5 
Lg Vrazerl Gelenkstück 
Verbindungsvierkant DIN 3121 
90065 
Brüniert 
B|DO + 
No. | 
Zoll | Zoll mm 23 > 
90068 re 12 | se _| 210 | 10 
Hazell Reduzierstück 
Brüniert Verbindungsvierkant DIN 3121 
— 
[°] n Io 9007S 
mm mm mm 112 
17 526 | ua 
19 85 29 Brüniert 
7 25 | Bes | 90078 r | % | % | 3 | mo] 5 
27 85 39,5 | 9007 5-1 3a 2 49 170 5 
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Kraft-Steckschlüssel-Einsätze DIN 3129, 
Verbindungs- und Zusatzteile für Maschinenschrauber 


3 


 4azerf Verbindungsstücke bın 7428 Vrazerf 6kt. Steckschlüssel-Einsätze 
zur Aufnahme von Maschinenschrauber- 
Einsätzen mit 1/2" L] Antrieb 
9008S zum Einsetzen in Maschinenschrauber 1000$ 
E 
Dhanzı 
12") 5 De) @;; DIN 3126 Brüniert 
fe] H|ID|T 
Brüniert mm FE AF. mm mm mm | 22 > 
| 17 ss |3ı 1 |30| 5 
"E 2 > 19 ss |33 | 182 | 300 | 5 
mm 22 55 |37 |147 | 00 | 5 
75 = 10 || 24 55 |40 | 168 | 40 | 5 
27 & ss | |48 | 40 | 5 
30 57 |ar |20 [|a0| 5 
32 60 | 50 | 209 | 510 | 5 
33 60 | 505 | 21,6 | 500 | 5 
s nr = 36 co |55 |228 | 50 | 5 
9008-2 2 | 7 ] ©] % = - 
6kt. Steckschlüssel-Einsätze 1000 
Haze] nel 3a 5 | [220 5 
2 13/16 s | |14 |s0| 5 
9985 f I; "18 55 | 37 | 148 | 400 | 5 
= 1 | 5 |4 |17 |0| 5 
" 3 || is: | 57 |4 | 19 5 
5 4 ö 1.1/4 co | 50 | 208 5 
8 - - 13/16 | 60 | 51 | 219 5 
1.7116 co |5 | 2 5 
Brüniert 1.12 64 |57 1285 5 
[°} H D > nie SIBEISCHESROKEINERTER 
Mi ws |. [8 ange 
FH | 00 0 || 10008 wg 
200 | 10 $ 
22 ] Lg } 
24 = 
Fe 3a 
Gummiringe und Haltestifte R 
DIN 3129 ‚ h 
Per gu 
9985 
GH / 
ssend 
No. er Euren 
9985-6170 Gummiring alle Größen 
998S-H 1730 Haltestift alle Größen Oo a zz —_ 
Gelenkstück 22 100 765 5 
Verbindungsvierkant DIN 3121 24 100 | 5 
27 100 750 | 5 
9986 S TE 100 690 | 5 
vr 30 100 810 | 5 
32 100 920 | 5 
33 100 23 940 | 5 
Brüniert 36 100 | 55 | 252 | 1100 | 5 
T = 
eo T-el Ua Cummiringe und Haltestifte 
No. DyIRn 
° zo | Zoll | mm fi | DIN 3129 
99865 56 | Se | 75 | 30 5 1000S 
rei Reduzierstück G/H 
Verbindungsvierkant DIN 3121 
9987$ = 
No Air einektze 
Eat 10008-G1736 | \ _ Gummiring alle Größen 
99875 | 2 Ss | 48 200 10 1000S-H 1736 | Haltestift alle Größen 


or 


Kraft-Steckschlüssel-Einsätze DIN 3129, 
Verbindungs- und Zusatzteile für Maschinenschrauber 


Vr2zerf Verlängerungen Haze 6kt. Steckschlüssel-Einsätze 
Verbindungsvierkant DIN 3121 lange Form EM 
10058 n 1100S 
R ® .. 
Brüniert 11] 
No. "ai | 8 
„ı.|2[2> 
10055-8 2os | 8 Fe] 0] 2 
12] soo | 12 | % | 1000 | 2 
16 405 16 3/a 1250 2 
Gelenkstück 
Verbindungsvierkant DIN 3121 
1006S 
Q 
A 
Brüniert 27 
"| u el Ay: 2 
No. 2 b > — 
zo | zo | mm > E} 
10068 74 | % |] 100 | 800 2 Fr 
. Fr 46 
Reduzierstück —— — 
Verbindungsvierkant DIN 3121 Vr2zef Gummiringe und Haltestifte 
DIN 3129 
1007$ 
1100S 
a G/H 
Brüniert 
10078 5 n Z 57 45 | 5 - 
1007S-1 | "2 Sa | 56 | 400 | 5 No. passend 
1007S-2 1 3a 68 520 5 TUnFINBBRZ= 
6kt. Steckschlüssel-Einsätze 11008-G2260 | | Gummiring | alle Größen 
1100S-H 2260 Haltestift alle Größen 
1100S Hazell Verlängerungen 
Verbindungsvierkant DIN 3121 
\+ || 11058 
% n 52 
ee 1 a 
Brüniert 
Brüniert No. 
sm a zen 
| \ 1 | 1600 | 1 
5 1 | 2000 | 1 
| 5 Gelenkstück 
s Verbindungsvierkant DIN 3121 
5 
5 
5 
1 
1 Brüniert 
1 
1 No. Li oo | *E | 
' | | ee 
1 11068 1 1 _| 120 | 1300 1 
. Ür2zer] Reduzierstück 
& Verbindungsvierkant DIN 3121 
5 1107S 
| 0 
5 
| | s Brüniert 
| 255 | 1100 | ı 11075 | 3a 31 72 |] 550 5 
‚Andere Abmessungen auf Anfrage 9 


VHazerfl Werkzeugausrüstungen 


1500 


in hausfarbenen HAZET-Metallkästen 


mit Werkzeugsortimenten 
aus CHROM-VANADIUM 


Kastengröße: 
575% 220% 95 mm 


Werkzeugausrüstung für Traktoren 


CHROM-VANADIUM 


Metrisch, 35teili No. 1500/35 Komplett mit Sortiment 14kg 
isch, 35tei 
1500 s 
No. Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
a: = = - 
450 Doppelmaulschlüssel 9002 | Doppelsechskant-Einsätze 10002 | Doppeisechskant-Einsätze 
12x18 14x15 20x22 172” D Antrieb 374” D Antrieb 
630 Doppelringschlüssel, tief gekröpft 2 ee a Ne 
10x11 12x13 16x17 Betätigungswerkzeuge 
pp 
| 18x10 20x22 Betätigungswerkzeuge. 14” D Antrieb 
731-5 | Meißel 150x15 mm "2" D Antrieb 1015 | Schiebegriff 20” 
746-1 | Kömer 120x 10mm 914-15 | Gelenkgriff 15” 1017-8 | Verlängerung 8.'/2” 
ö 3 
760-8 | Universalzange 9.2 915 Schiebegriff 12” 1801-2 | Seitenschneider 6.1/2” 
8302 | BE SENEUSRÄTEDET 917-5 | Verlängerung 5” 1850-3 | Kombizange 7.1/4" 
830-8 | dito 150x8 mm 920 Universalgelenk 2140-5 | Schlosserhammer 500g 
4222] Werkzeugausrüstung für Traktoren 
ERROR NEUN AON N R No. 1500 A/35 Komplett mit Sortiment 14 kg 
1500 A ‚Amerikanisch, 35teilig 
No. Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
450A Doppelmaulschlüssel 900 AZ Doppelsechskant-Einsätze 1000AZ | Doppelsechskant-Einsätze 
"ax ta ®yısx 38 2" D Antrieb 314" D Antrieb 
3a x 718 42 Me Se "as Ve 11a Az. 1518 
630A | Doppelringschlüssel, tief gekröpft Ms 718 1 1ne 2 
ex ts ax Is br 
Sg yil 374 x 25 Betätigungswerkzeuge Betätigungswerkzeuge 
I REIT "72" D Antrieb 1% RER: 
6 1015 ‚chiebegriff 20” 
731-5 Meißel 150x 15 mm 914-15 Gelenkgriff 15” Ak 
746-1 | Körner 120x 10 mm 1017-8 | Verlängerung 8./2 
760-3 | Universalzange 9.'/2" 915 Schiebegriff 12" 1801-2 | Seitenschneider 6.'/2” 
er 917-5 | Verlängerung 5” 1850-3 | Kombizange 7.114" 
830-8 | dito 150x8mm 920 Universalgelenk 2141-2 | Engl. Hammer 1 lbs. 


ee 


—4 
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Ürzzerfl Werkzeugausrüstungen 
1500-1 


in hausfarbenem HAZET-Werkzeugkoffer 
„Juwel" 152, siehe Seite 13 


mit Werkzeugsortimenten 
aus CHROM-VANADIUM 


Kastengröße: 
635x 350x410 mm 


Werkzeugausrüstung für Traktoren 


CHROM-VANADIUM 


No. 1500-1774 


No. 0-1500-1/74 


Komplett mit Sortiment 60 kg 
Sortiment ohne Kasten 32 kg 


15007 eis 7@telig No. 152 Kasten „Juwel',ieer 28kg 
No. Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
430 Doppelsteckschlüssel, massiv 820-3 Schaber 200 mm 1000Z Doppelsechskant-Einsätze 
8x9 10x11 12x13 |832-2 | Elektriker-Schraubendreher 3/4" D Antrieb 
450 Doppelmaulschlüssel 75x2,5 mm |36 38 41 46 
6x7 8x9 9x10 836-2 Werkstatt-Schraubendreher n 
10x11 14x15 14x17 125x 6,5 mm le 
| 17x19 19x22 22x24 836-3 dito 150x 8mm hiebegriff 20” 
24x27 30x36 836-5 | dito 200x 13mm 1 Fe a 
a - rl . 
630 Doppelringschlüssel, tief gekröpft | 900Z Doppelsechskant-Einsätze IE ei n han 
6x7 8x9 10x11 1/2” D Antrieb 1801-2 | Seitenschneider 6,'/2 
12x13 14x15 16x17 10 11 14 17 19 22 | Zangen für Sicherungsringe 
eye. SSüwzz: B1R23 24 27 90 2 1846b-2 | innen, abgewinkelt, 6.'/2” 
32 HN 36 a 4 Betätigungswerkzeuge, 1846c-2 | außen, gerade, 7” 
h 1/2" OD Antrieb 1850-3 _ Kombizange 7.1/4" 
650-20 | Reifenheber 20”, 2 Stück 911 Schwunggriff 16.'/2” 1976 Magnetischer Sucher 
730-3 | Flachmeißel 150x 18mm 914-15 | Gelenkgriff 15° 600 g Haftfähigkeit 
740-3 Kreuzmeißel 150x &mm 915 Schiebegriff 12” 2140-3 | Schlosserhammer 800 
7452-5 | Durchtreiber 120x 5mm 916SP  Umschaltknarre 10.2/4” 2140-10 | dito 1000 9 
7452-7 | dito 120x7 mm 917-5 Verlängerung 5” n g 
7452-9 | dito 120x9 mm 920 Universalgelenk 2142 Leichtmetallhammer 480 g 
746-1 Körner 120x 10mm 980-13 | Schraubendreher-Einsatz 2147 Fühlerblattlehre, 20teilig 
Universalzange 9.'/2” 13x2mm Rollbandmaß 2 m 


2154 


28 Kg 


1.13116 


Werkzeugausrüstung für Traktoren No. 1500-1A/73 Komplett mit Sortiment 60 kg 
HEENDNAENIBN No. 0-1500-1A/73 Sortiment ohne Kasten 32kg 
1500-1 A nenkanisch, 73teilig No. 152 Kasten „Juwel", leer 
No. Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
450A | Doppelmaulschlüssel 820-3 | Schaber 200 mm 1000 AZ | Doppelsechskant-Einsätze 
Ya x She Sex 38 832-2 Elektriker-Schraubendreher ®/4” U Antrieb 
38 x "6 7nex Na 75x2,5 mm 118 1.2 1.58 
2x 916 Sy6x Se | 836-2 | Werkstatt-Schraubendreher 
Sys x Ityıe Sax 3 125x6,5 mm Betätigungswerkzeuge 
Ya Tre re 836-3 | dito 150x Bmm 34” D Antrieb 
1x1./e ia | > | nn 2 1015 | Schiebegriff 20” 
630A | Doppelringschlüssel, tief gekröpft | °00AZ | Doppeisechskant-Einsätze 1017-8 | Verlängerung 8.12" 
ax She 218 x ?he EA eo a 16 | 1801-2 | Seitenschneider 6.1/2” 
tax 96 19ja2x 11/16 Mo Se Mu Te & 
| Se x Nie Sa x 34 Ban 5 - At) Aare ale Zangen für Sicherungsringe 
34 x 25132 "Bpex 78 4lya 1846b-2 | innen, abgewinkelt, 6.1/2" 
1x1 1x1.8 ER ne 1846-2 | außen, gerade, 7” 
L'nsx1.!ia e ae uge 1850-3 | Kombizange 7.14" 
ea ben ee 91 Schwunggriff 16.115" 1976 | Magnetischer Sucher 
730-3 Flachmeißel 150x 18mm 914-15 | Gelenkgriff 15” 600 g Haftfähigkeit 
740-3 Kreuzmeißel 150x 6mm 915 Schiebegriff 12” 2 a, 
h 141-1 | Engl. Hammer, 3/4 Ibs. 
7452-5 Durchtsiier 1208 5mm 916SP | Umschaltknarre 10.3/4” Sa aezibs. 
7452-7 ito 120x 7 mm 917-5 Verlängerung 5” N 
EEE 5 en 2142 SE ER 
746-1 | Kömer 120x 10mm ans. |\SthrauferarsherEinsne 2147A | Fühlerblattlehre, 20teilig 
760-3 | Universalzange 9.'/2” 13x2 mm 2154 | Rollbandmaß 2 m 


Vrazer Werkzeugausrüstungen 


1530 
1535 


mit Werkzeugsortimenten 


‚aus CHROM-VANADIUM 


in hausfarbenen Kastengröße: 
HAZET-Metallkästen 495 x 220x 90 mm 
Werkzeugausrüstung 
CHROMFNANADIUMA) No. 1530M/49 Komplett mit Sortiment 10kg 
1530 M Metrisch, 48teilig 
no. | Inhalt No. 1 Inhaıt No. Inhaıt 
450/12 | Doppelmaulschlüssel Doppelringschlüssel, tief gekröpft Betätigungswerkzeuge 
6x7 8x9 10x11 24x26 25x28 27x32 1/2" D Antrieb 
12x 13 14x15 16x17 Pr x; en 
18x19 20x22 21x23 |oo0z | Doppelsechskant-Einsätze a | Selen 
24x26 25x28 27x32 1/2” D Antrieb 916SP | Umschaltknarre 10.14 
630/12 Doppelringschlüssel, tief gekröpft 10 1 12 13 14 16 917-5 Verlängerung 5” 
6x7 8x9 10x11 16 17 18 19 20 21 |oıg Verlingetung 10° 
12x13 14x15 16x17 22 23 24 26 27 28 erangerung 
18x19 20x22 21x23 | 30 32 920 Universalgelenk 
Werkzeugausrüstung ] 
PeRe No. 1530/38 Komplett mit Sortiment 12kg 
jerikanisch, 38teilig 
1530 A 
en 
No. | Inhait no. | Inhalt No. Inhalt 
450A Doppelmaulschlüssel Doppelringschlüssel, tief gekröpft Betätigungswerkzeuge 
ax sh ‚le x "6 Wıox1 1.11ex1.'/8 "12" Ol Antrieb 
l2 x Pe Ia2x'/ı6 900 AZ | Doppelsechskant-Einsätze i ff 12" 
Sex a  21g2x TIe N Antrieb 915 Schiebegriff 12 
1Sf1ex1 EIA 746 1ya %y6 | 916SP | Umschaltknarre 10.374” 
630A Doppelringschlüssel, tief gekröpft 19/32 S/e Ne %4 | 917-5 Verlängerung 5” 
1a x She ex ’Is 32 6 Te 18/16 = e 
ax ee Sa x'iıs a 1 1! 1a | 918 Nerangeking 10 
374 x 23/32 1jı6x 7/e 136 11a 920 Universalgelenk 
Haze Werkzeugausrüstung E 
EHROMEYANADIUG: No. 1535M/34 Komplett mit Sortiment 6,9 ko 
1535 M Metrisch, 34teilig 
No. Inhalt No. Inhalt No. Inhalt 
450/8 Doppelmaulschlüssel Doppelringschlüssel, tief gekröpft Betätigungswerkzeuge 
6x7 8x9 10x11 18x19 20x22 1/2" D Antrieb 
12x13 14x15 16x17 | gooz Doppelsechskant-Einsätze 915 Schiebegriff 12” 
18x19 20x22 Yo” D Antrieb 9165P | Umschaltknarre 10.3/4” 
630/8 | Doppelringschlüssel, tief gekröpft 10 11 12 13 14 15 |917-5 | Verlängerung 5” 
6x7 8x9 10x11 16 17 18 19 20 21 |918 Verlängerung 10” 
12x13 14x15 16x17 22 920 Universalgelenk 
[ Werkzeugausrüstung ] 
ROMAN No. 1535 A/29 Komplett mit Sortiment 7,1 kg 
1535 A ‚Amerikanisch, 29teilig 
No. | Inhalt No. Inhalt No. | Inhalt 
450A | Doppelmaulschlüssel R Doppelringschlüssel, tief gekröpft | Betätigungswerkzeuge 
„le x ne Ya x 86 16x "hıoxt 1/2" D Antrieb 
Ia2x je Is x S14 900AZ | Doppelsechskant-Einsätze 915 Schiebegriff 12” 
?els2x "Is "next 172° DI Antrieb 916SP | Umschaltknarre 10.314” 
630A/6 | Doppelringschlüssel, tief gekröpft Me 12 116  1%s2 | 917-5 | Verlängerung 5” 
3a x The I2 x 916 Se TU a 25/22 | 918 Verlängerung 10” 
Sa x re 3a x 25/32 13/16 7e "Sys 1 [920 Universalgelenk 


Vr2zerl Werkzeugausrüstung 


1540 AW 


in hausfarbenem 
HAZET-Metallkasten 


mit Werkzeugsortiment 
aus CHROM-VANADIUM 


Kastengröße: 
495x 220x 90 mm 


Werkzeugausrüstung 
'CHROM-VANADIUM 


1540 AW Amerikanisch und englisch, 49teilig 


No. 1540 AW/49 Komplett mit Sortiment 12 kg 


No. | Inhalt No. Inhalt No Inhalt 
ons] Doppelmaulschlüssel 630W | Doppelringschlüssel, tief gekröpft Betätigungswerkzeuge 
Ss x Ts 2 x hs ex 36 Ya x She "12" Ol Antrieb 
19ya2x 1/ie 58 x 3 3a x ’he 2 x 96 g en 
| 2raax ie Spjext Sa x 34 91 Schwungeriff 16.172 
450W | Doppelmaulschlüssel S00AZ | Doppelsechskant-Einsätze & nn 
NE.z Anh Ma KBse 172” D Antrieb 915 | Schiebegriff 12 
ex Te 2x ns Je Me 2 ts | g16SP | Umschaltknarre 10314” 
Sg x 34 Ss Ne ®a 25/32 
: . dar als Eh 917-5 | Verlängerung 5” 
630A/6 | Doppelringschlüssel, tiet gekröpft | 900WZ | dito 
%s x Te 1/2 x 9ıs Is Tja Se 3s | gı8 Verlängerung 10” 
58 x'!yıs 3/4 x 25]22 | m Ar %e 28 
1Sj1ex 7I8 1Spı6x1 Une 34 920 Universalgelenk 
| | 


1550 


in hausfarbenem 
HAZET-Metallkasten 


Rei] Werkzeugausrüstung 


mit Werkzeugsortiment 
aus CHROM-VANADIUM 


Kastengröße: 
575x 220x 85 mm 


Werkzeugausrüstung 
 CHROM-VANADIUM 


5 ei) No.1550/32 Komplett mit Sortiment 11kg 
1550  Nerisch, a2teilig 
No Inhalt No. | Inhalt No. Inhalt 
179V-8 | verstellbarer 630/12 | Doppelringschlüssel, tief gekröpft | 830-5 | Werkstatt-Schraubendreher 
Einmaulschlüssel 8” 6x7 8x9 10x11 | 125x6,5mm 
12x13 14x15 16x17 |830-8 | dito 150x8mm 
f 18x19 20x22 21x23 E 
450/12 Doppelmaulschlüssei 834-1 Schraubendreher für Vergaser, 
6x7 8x9 10x11 | ware Er 27x32 25x4 mm 
12x13 14x15 16x17 760-3 Universalzange 9.'/2” H Mr 
| 1850-3 | Kombizange 7.14 
18x19 20x22 21x23 | 830-2 Werkstatt-Schraubendreher e 
24x26 25x28 27x32 125x5,5 mm 


2140-3 | Schlosserhammer 300 g 
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DIN 5238, Form A 
Leistungsklasse H 
SPEZIALSTAHL 


NE 
zıe 


für Piano-Draht 


1801 


Seitenschneider 


Hochglanz verchromt 


Seitenschneider 
SPEZIALSTAHL 

schwedische Form 

verbessertes Spezialmodell DBP 


1801-11 145 | 5.34 | 1,6 160 1 
22 1865 |6.72 | 16 | 240 1 
3 | 205 [84 | 2 290 1 
42er Seitenschneider 
DIN 5238, Form A 
1 802 Leistungsklasse H 
CHROM-VANADIUM 
r E 
. ° 
für Piano-Draht Hochglanz verchromt 
+b T schneic- | 1 
No. | leistung d Z = 
| mm | Zoll | mm 8 | 
1802-1 | 140 | 5.12 | 1,25 | 130 1 
2 160 | 6.14 | 1,6 180 1 
3 | 200 | 8 2 250 1 


L | Schneie: 
1 - 

| leistı 
Ne mm | 200 |mme” TE D|| srPiano-Drant Hochglanz verchromt 

| T 

1801-1 140 | 5.!/a 1,6 145 1 44 Schneid- 

2 | 160 | eu 16 | 10 1 No. LE sun 80 De 

2-} 200 | 8 2 250 1 mm | Zoll mm ga g 

u 1803-1 130 |5, 1,6 100 1 

mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 2 15 ee| ’ 12 3 


mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 


mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 


1802-11 | 145 [5% | 125 | 160 | 1 
22 | 165 | 6.\/2 1,6 220 ,) 
EB 205 | a1 | 2 zo | ı 


1803-11 135 | 5.14 | 1,6 120 1 
22 150 | 6 2 160 1 
33 165 |6'n2 | 2 175 1 
x 
Sf 
I-2 
\ 
Fig. 1 Fig.2 Fig.3 


Die Materialstärke des unteren Gewerbes (Fig. 3) wurde im 
Übergangsbereich zu den Schneiden größer gehalten als die 
des oberen Gewerbes (Fig. 1). Durch diese unterschiedliche 
Materialstärke der beiden Gewerbe wird die Bruchsicherheit 
der unteren Zangenhälfte erhöht, und bei insgesamt schmalerer 
Bauweise sind die Seitenschneider nunmehr für wesentlich 
stärkere Beanspruchungen einsetzbar 


Gleichzeitig wird durch die Verlagerung der Gewerbeauflage 
(1. u. 2.) eine Verkürzung des Drehmomentes (Differenzabstand 
der Linien x-y) erreicht und somit eine wesentliche Verbesse- 
rung der Schneidleistung erzielt 


Seiten 101-103 


Spezialzangen für ELEKTRONIK und FEINMECHANIK 
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> 
U 
I 


(GR: 


eN\ 


4 


Er EI ME ES 


N 


ann MACHINE N 105 m 


Hebelseitenschneider Vrazerl Flachzangen 
SPEZIALSTAHL ähnlich DIN 5248, Form A 
1805 1816. 
für Piano-Draht Blau lackiert, Schneide poliert 
Schneid- Hochglanz verchromt 
No. | ls] 5 
| mm | Zoll | mus | "a ” ” | mn» 
— I ——ı 0. 
1805-2 | 190 za 2 440 1 nm za | "a 
= Ze ee 2a | 0 1 1816-1 140 | 512 | 100 1 
=== Hebelvornschneider A = ec "were SJe8 A 
DIN 5239 2 
mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 
1806 Leistungsklasse H 
SPEZIALSTAHL 
für Piano-Draht Blau lackiert, Schneide poliert 
Schneic-] 1816-11 15 | 5% | mo | 1 
No. ‚cum | 80 | De 22 165 ü 6.12 | 150 1 
mmö | 9 
1806-1 16 | 30 | ı Vrazerl Rundzangen 
2 2, | | ähnlich DIN 5249, Form A 
: 3 820 1 1826 SPEZIALSTAHL 
V+2zerf Vornschneider 
DIN 5252, Form A 
1807 Leistungsklasse H 
SPEZIALSTAHL 
Hochglanz verchromt 
Togo | - 
Zoll gq 
für Piano-Draht Hochglanz verchromt m a ET 
Senneic- 6.1a 125 1 
No. j Teistung cs = = u 
| mm Zoll mmg g | er ü it it 
— - 1 mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 
1807-1 | 160 16.74 | 16 | 190 1 
mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 
t [3 
L_- er en 1826-11 145 | 531 110 1 
1807-11 165 [ee | 16 | 210 | 1 22 168 | er 150 1 
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mit geraden ovalspitzen Backen 


Langbeckzangen 
(Flachrundzangen) 
CHROM-VANADIUM 


1841 


Hochglanz verchromt 


Splinteausziehzange 


CHROM-VANADIUM 


1842 — 
A 
Hochglanz verchromt 
= ‚La fürSpime | hy > 
mm zoll mm 8 
1842 | 165 | 6.2 |1,5-28 | 190 1 
Zangen für Sicherungsringe 
DIN 5256 
1846 ‚CHROM-VANADIUM 


gerade - für Bohrungen 
(Innensicherungen) 


Hochglanz verchromt 
Spitzen stahlgrau 


No, I 
8 
1841a-1 140 5.12 95 1 
| 160 6.'/a 110 1 
| | 200 | 8 160 1 
stumpfwinklig gebogen (30°) 
1841-3 | 200 | 8 210 1 
rechtwinklig gebogen 
1841-3 | 170 63/4 265 1 


mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 


mit geraden ovalspitzen Backen 


DIN 5254 


gerade - für Wellen 


CHROM-VANADIUM 


Zangen für Sicherungsringe 


Spitzen 1. Sicherungs- 
No. + %\ finge nach DIN 
u Ten 0 
1845-0 140 | 5.'12| 09 8-25 | &0| ı 
1 120 | 5.2 11 | 10-25 | 80| 1 
2 180 | 18 | 19-60 1185| 1 
3 225 | 8%4| 23 | 40-100 | 205 | 1 
4 280 111.112] 32 | 85-165 |440| 1 
abgewinkelt - für Bohrungen 
(Innensicherungen) 
1846 b-0 ls |oo| &-2 | al ı 
1 130 11.) 10- 25 80 | 1 
2 170 | 6.'2| 18 | 19- 60 | 140| 1 
3 .a| 23 200 | 1 
4 32 430 | 1 


Hochglanz verchromt 


1841a-11 145 | 537 


115 1 
22 165 | 62 | 130 1 
33 2065 | 8a | 180 1 
stumpfwinklig gebogen (30°) 
1841 b-33 205 | 8.4 | 180 1 
rechtwinklig gebogen 
1841 0-33 | eo |] 72 ] 180 1 


(Außensicherungen) Spitzen stahlgrau 
> Tspizen] fSeherunge 7 
No. "Eee 28 
Em = mm | Zoll | mm | Wellen-@mm | 9 5 
1846 c-0 140 5'209 | 3-10 | @o| ı 
1 140 | 5.12) 13 | 10-25 | 80 | 1 
@ 180 |7, | 18 | 19-60 150 | 1 
3 225 | 8% 23 | 40-100 270 | 1 
4| 310 12.174) 32 | 85-165 500 | 1 
abgewinkelt - für Wellen 
(Außensicherungen) 
1846 d-0 ı0|5 Joe] =-10 | al ı 
1 10|5 [13 | 10-25 | 80| ı 
2 170 | 6.2) 18 | 19-60 | 160| 1 
3 210 | 8.74 23 | 40-100 |270| 1 
4 290 |11.12| 32 | 85-165 | 480 | 1 
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Zange für Sicherungsringe 
‚CHROM-VANADIUM 
für VW K 70 Kupplung Antriebswelle 


1846 
K-2 


stumpfwinklig (35°) abgebogen - für Wellen 


(Außensicherungen) Hochglanz verchromt 


Spitzen stahlgrau 
Spitzen 
"e: „5 
mm a 
1846 K-2 elıs ı 
22er Zange für Sicherungsringe 
CHROM-VANADIUM 
1847-2 für VW ab 1967 und hufeisenförmige 
Sicherungsringe an Wellensicherungen aller 


Art (z.B. an Motoren, Getrieben, Bremsen, 
Differentialen, Kupplungen, usw.), besonders 
auch an amerikanischen Fahrzeugen 


Spezielle Anwendung VW siehe Seite 119 Verchromt 


No. bb 
mm Zoll fi 
1847-2 205 8.14 220 
Zange für Sicherungsringe 
CHROM-VANADIUM 
1847-3 


für Sicherungsring im Gleichlaufgelenk - außen 
am VWK 70, Passat, Scirocco, Golf, Polo, 


AUDI 50 und 80 Verchromt 
T 
No. Me > 
mm Zoll f) 
1847-3 200 8 235 1 


Batterie- und Mutternzange 


CHROM-VANADIUM 


1848 


1848 225 1 


Kombinationszangen 
DIN 5244 
SPEZIALSTAHL 


1850 


Durch Drehpunkt-Verlagerung, die jetzt 


durch besondere Konstruktion möglich ist, 


40% höhere Schneidleistung 


alt \5 


Schneiden 
induktiv gehärtet 
für harten Draht 


1850 verchromt 


No. ne 
mm | zol s 
1850-2 160 | 6a 170 
3 180 7 220 
| 208 290 


mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 


 — 


6.12 


1850-22 165 | 200 | 1 
33 185 | 7.14 | 270 1 
44 205 | 8% | 30 | ı 
1850 VKH Verchromt, Köpfe Hochglanz 
No. eL# > 
mm Zoll P} 

1850-2 VKH 160 | 6% | 170 1 
3VKH 180 | 7 220 | 1 
AVKH | zoo | 8 20 | 1 

mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 

1850-22 VKH 165 | 62 | 200 1! 
33 VKH 185 | 7. | 270 1 
44 VKH 205 | &1a | 380 1 
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Universal-Figurenschere 


Abisolierzangen DBP 


mit Stellschraube und Feder 


1855-11 - 1865 | 62 | 210 
22 185 | 7a | 280 
3 205 | 87a | 340 | 
Abisolierzangen 
SPEZIALSTAHL 
1860 


Verchromt, Köpfe poliert 


No. 


Li 


mm Zoll 


1860-1 


| 1 | es | 


ferner zum Ausweiten und 
Zusammendrücken der Haltefedern 


Abschneiden der Gewichte an Radfelgen 


SPEZIALSTAHL SPEZIALSTAHL 
mit Feder 
1852 1861 
u er“ 
Zum Abisolieren von Drähten, ohne Einstellen auf den 
mit Kunststoff-Überzug, schwarz Geschliffen Querschnitt 
T T 1861- 1 mit 2x 11 Schneid-Lamellen 
No | -L ol => -11 mit 2x 11 Schneid-Lamellen Verchromt, 
| Hi Zoiı sl 1861-00 mit 2x 18 Schneid-Lamellen Köpfe geschliffen 
1852 220 8 | 20 | 1 Nö; | Diähne | +b > 
Ürazerf Kombinationszangen = 0 Ba. 20) Be BE 
DIN 5244 1861-1 05-5 | 155 | | 100 | 1 
‚CHROM-VANADIUM 
1855 mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 
mit Schneide ß 
für Piano-Draht Hochglanz verchrom! $ 
1855-1 160 | 6 180 1 
2 180 E 240 1 a = ——— _ B 
3 200 8 310 1 1861-00 03-12] 160 | 6.1 | 160 | 1 
FR 1861-11 05-5 | 160 | 6.12 | 160 | 1 
mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 5; E 
Ür2zerf ‚Auswuchtgewicht-Zange 
'CHROM-VANADIUM 
1865 Zum Befestigen, Lösen, Verchieben und 


Verchromt 


1865 | 


| 20 


10 


310 1 


mit Kunststof 


ff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 


[| iso IT om ] so | ı 


Spezialzangen 


Mel aus hochwertigem SPEZIALSTAHL 


1880- 
1897 


für 


ELEKTRONIK 
una FEINMECHANIK 


mit auswechselbarer Feder 


in kurzer Ausführung 

mit Kunststoff-Überzug, transparent, besonders dünn 
in langer Ausführung 

mit Kunststoff-Überzug, transparent, mit Gleitschutz 


Prazerf Seitenschneider 
mit Wate 
mit auswechselbarer Feder 
1880 kurze Form 


mit Kunststoff-Überzug, transparent, 
besonders dünn 


für weiche Drähte bis 1,25 mm o 
und harte Drähte bis 0,5 mmo 


Hochglanz verchromt 


Seitenschneider 


ohne Wate 
mit auswechselbarer Feder 


kurze Form 


mit Kunststoff-Überzug, transparent, 
besonders dünn 


ohne Wate: 

zum flächengleichen 
Abschneiden 

von NE-Metallen 


Hochglanz verchromt 


No. +b No. La 
le a ar | RE 
1880-11 155 6.14 100 1882-11 155 6.'14 100 1 
razerf Seitenschneider 422er Seitenschneider 
ini Wate ohne Wate 
mit auswechselbarer Feder mit auswechselbarer Feder 
1881 1883 


lange, schlanke Form 
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen 


mit Kunststoff-Überzug, transparent, 
mit Gleitschutz 


lange, schlanke Form 
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen 


mit Kunststoff-Überzug, transparent, 
mit Gleitschutz 


für weiche Drähte bis 1,25 mm & 
und harte Drähte bis 0,5 mmg 


Hochglanz verchromt 


160 1 


1881-22 | 185 


7314 | 


| 1883-22 


ohne Wate: 
zum flächengleichen Abschmeiden 
von NE-Metallen 


Hochglanz verchromt 


| 15 | 7% 160 j 
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Das HAZET-ELEKTRONIK- und FEINMECHANIK-Zangenprogramm wurde speziell für diesen 


Industriezweig zusammengestellt 


Höchste Präzision in der Verarbeitung gewährleistet einen einwandfreien Gebrauch 
Die Zangen HAZET 1880 bis 1894 besitzen federnde Schenkel und die bewährte patentierte Öffnungs- 


begrenzung (DBP 1173035) 


Die präzise Ausbildung der Schneiden ist für die bei der Elektronik-Industrie verwendeten hochwertigen 


Spezialdrähte wichtig 


Die lange, schlanke Kopfform ist besonders geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten an schwer 


zugänglichen Stellen 


Die HAZET-ELEKTRONIK- und FEINMECHANIK-Zangen sind nicht für den normalen Werkstattgebrauch 


bestimmt 
ÜH22ef Vornschneider Haze] Flachzangen 
mit auswechselbarer Feder mit auswechselbarer Feder 
1886 kurze Form 1889 kurze Form 


mit Kunststoff-Überzug, transparent, 
besonders dünn 


für weichen Draht bis 0,8mm o 
und harten Draht bis 0,3mm o 
Hochglanz verchromt 


| 
«bi - 
N 
1886-11 155 6." 100 
 Hzerf Vornschneider 
mit auswechselbarer Feder 
1887 lange, schlanke Form 


für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen 


mit Kunststoff-Überzug, transparent, 
| mit Gleitschutz 


für weichen Draht bis 0,8mm & 
und harten Draht bis 0,3 mm ö 


Hochglanz verchromt 


mit flachen Backen und feinem Hieb 


mit Kunststoff-Überzug, transparent, 
besonders dünn 


gerade Ausführung 


Hochglanz verchromt 
No. un 


a 2.= 


| 1889-11 | 185 | er 


gebogene Ausführung 


1889b6-11 | 160 6% | 10 | 1 
Ür2zer Flachzangen 
mit auswechselbarer Feder 
lange, schlanke Form 
1890 fir Arbeitenan schwer zugänglichen Stellen 


mit flachen Backen und feinem Hieb 


mit Kunststoff-Überzug, transparent, 
mit Gleitschutz 


1887-22 Ts | 2] 1 


gerade Ausführung Hochglanz verchromt | 
18902-22 200 | 8 | 150 1 
gebogene Ausführung 

1890b-22 Sa DEE 
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Spezialzangen tür ELEKTRONIK 


AUSBEULWERKZEUGE 
SPEZIALSTAHL 


Rundzange 
mit auswechselbarer Feder 
kurze Form 


und FEINMECHANIK 


1893 


mit runden Backen, ohne Hieb 


mit Kunststoff-Überzug, transparent, 
besonders dünn 


Sätze 
in hausfarbenen 


HAZET-Metallkästen Kastengröße: 580x 230x 65 mm 


No. Inhalt cs 
ka 
Hochglanz verchromt 1911 Handfaust 
T 1912 _ dito 
HE 1913-1 dito 
No. | L 4 zz > 19332 Kotflügel-Biegezange 
I Er > u 1935  Ausbeul- u. Schlichthammer 
1893-11 100 | 6 100 | 1 1938K Spann- u. Schlichthammer 
a 1940 _Schlicht- u. Treibhammer 
ÜHazer] Rundzange 190077 Kleiner Ausbeulsatz, Tteilig | 
mit auswechselbarer Feder — —Tıa1t Handfaust 
1894 lange, schlanke Form 1912 dito 
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen 1913-1 dito 
mit runden Backen, ohne Hieb 1928 Löffeleisen 
. 1931  Biegeeisen 
mit Kunststoff-Überzug, transparent, 1934: * Karosserlöfele 
mit Gleitschutz 1935 _Ausbeul- u. Schlichthammer 
1938K Spann- u. Schlichthammer 
1940 Schlicht- u. Treibhammer 
1948 _Gummi- und Handhammer 
\ | IK kombiniert E_ 
1905/10 | Standard-Ausbeulsatz, 10tig. | 13 
Hochglanz verchromt 
er 
1. 4 |: > 
= ER RE N 
1894-22 | 200 8 140 | 1 
[razer] Kombinationszange 
ohne Feder 
1897 Mitlangen, fiachen Backen 
mit Drahtschneider Satz 
mit Kunststoff-Überzug, transparent, in Steiligem 
mit Gleitschutz hausfarbenen 5 
HAZET-Metallkasten Kastengröße: 530x 200x 200 mm 
900Z Doppelsechskant-Einsätze 
1/2” T) Antrieb, 
10 11 12 13 14 17 19 
916SP Umschaltknarre 10.314” 
917-5 Verlängerung 5” 
1911 Handfaust 
1912 dito 
1913-1 dito 
| 1928 Löffeleisen 
1929 Ausbeul-Hebeleisen | 
1930 dito | 
1934 _Karosseriefeile 
1935  Ausbeul- u. Schlichthammer 
1938K Spann- u. Schlichthammer 
mit Schneide ı 1940 Schlicht- u. Treibhammer 
für weichen Draht bis 1,5 mm 1942 Schlicht- u. Spitzhammer 
und harten Draht bis 0,8 mm 9 1948  Gummi- und Handhammer 
Hochglanz verchromt kombiniert 
1950-4 Plastik-Hammer, 35 mm 
No. -L' > r | 1950-5 dito, 40 mm | 
u | _mm Zon g > 1910/24K 24teilig | 21 
1897-11 170 _| 63% 165 1 Fortsetzung nächste Seite 
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Ausbeulwerkzeuge 


Handfaust, Kommaform, 


SPEZIALSTAHL 
1910 AK satz 
in 3teiligem hausfarbenen HAZET-Metallkasten 
No. Inhalt By 
kg 
900AZ Doppelsechskant-Einsätze 
1/2” D Antrieb 
3 716 \I2 96 Ss 6 3a 
916SP Umschaitknarre 10.3/4” 
917-5 Verlängerung 5” 
1911 Handfaust 
1912 dito 
1913-1 dito 
1928 Löffeleisen 
1929 Ausbeul-Hebeleisen 
1930 dito 
1934 _ Karosseriefeile 
1935 Ausbeul- u. Schlichthammer 
1938K Spann- u. Schlichthammer 
1940 _ Schlicht- u. Treibhammer 
1941 dito 
1942 _Schlicht- u. Spitzhammer 
1948 _ Gummi- und Handhammer 
kombiniert 
1950-4 Plastik-Hammer, 35 mm 
1950-5 dito, 40 mm 
24teilig 21 
Ausbeulwerkzeuge 
SPEZIALSTAHL 
1911- 
1918 


1911 Bahnlänge 137 mm, 
Breite 55 mm br 
Handfaust, 84x 70 mm und 
112 | ____| 102x44mm, Höhe 58 mm en 
Handfaust, Spezialform, ö sei 
1913-1 Pre h Löffeleisen, 28x 18x 130 mm 
u x To mm, Hohe 68 mm Arbeitsfläche, 290 mm lang 550 | 1 
1913-2) ito, 100 x 53 mm, Löffeleisen, 52 x 150mm 
sa une m u " Arbeitsfläche, 310 mm lang 820| 1 
landfaust, Beilform, ö ji om 
1914 60x23 mm und 52x6 mm, a a 1325| 1 
öhe 140 mm : = 
anatensl kräftige Aus- EDEL ERDE SBen2> 
1915 führung, 78x6 mm und Er en BeRepn 1800| 1 
IL nn a nahe 100 mm 400 mm lang 
1916 landfaust, 74x 60 mm, 1100| 1 Ausbeul-Hebeleisen, ie 
Höhe 50 mm = 4 vor, jedoch stark gekröpft 2356| i 
1917 Handfaust, 70x63 mm, 1220 4 und doppelt geschweift, | 
Te Höhe 42 mm - 500 mm lang | 
Handfaust, 106x65 mm, Biegeeisen mit Lederein- | 
1918 Höhe 25 mm a satz, 410. mm lang ler 


Ausbeulwerkzeuge 


SPEZIALSTAHL 


1921 


1926- 
1931 


Ausbeulwerkzeuge 


SPEZIALSTAHL 


Handfaust, Zehenform, 
a3 120x58mm,Höhe 23mm | 900 | 1 
Universal-Handfaust, 
1920 76x 56 mm und 65x47 mm, 1250 1 
Höhe 60 mm 
Handfaust, halbrund, 
1021 82x60 mm, Höhe 35 mm wo k 
Handfaust, Diaboloform, 
2022 59x59 mm o, Höhe 59 mm u‘ 
= Groß-Amboß, 94 x 63mm 
Ir und 42x37 mm 4 1900 1 
& Klein-Amboß, 50x48 mm 
1925-2 und 33x30 mm 850 1 
z Rund-Amboß, 57 mm g, 
1925-3 44x 10mm 1000 1 


1932 


Absetzzangen 


CHROM-VANADIUM 


Die Zangen sind zum Absetzen von Blech- 
kanten an allen Blechen bis 1 mm Stärke 
bestimmt 


Absetztiefe 12 mm 
Auch bei Schutzgas-Punktschweißung 
zu verwenden 


Mit den Zangen wird 
zunächst die Kante 
eines Bleches abgesetzt, 
das andere Biech* auf 
den dadurch ent- 
standenen Absatz 
gelegt und angepunktet 
oder angelötet 


Schnelles Absetzen 
ohne Anstrengung 


Geringe Oberflächen- 
bearbeitung durch Aus- 
schwemmen mit Lötzinn 


Zeitersparnis! 


Für kleine Absetzflächen bei Blechen von 0,8-1 mm Stärke 
wird die Absetzzange HAZET 1932-1 verwendet 

Längere Absetzflächen an Blechen unter 0,8 mm Stärke 
werden mit der Absetzzange HAZET 1932-2 bearbeitet 


*zum Lochen des Bleches 
ist die Lochzange HAZET 1964 DBGM bestens geeignet 
(siehe Seite 108) 


Verchromt 
— 


No. Backenbreite A 

- a 
1932-1 (8 I 620 1 
1932-2 | 650 1 


> 


1933 


1934 


Reg 
SPEZIALSTAHL 


No. 


19338 
1933b 


1934 


Fr; 


Kotflügel-i Biegezange 285mm mm | 500 1 
_Bördelzange 285 mm 570 1 
" Karosseriefeilenhalter 

360 mm, verstellbar, 

mit Feilenblatt 1934-4, 1035 1 


Halbrund-Hieb, grob 


= 9 Zähne per 1 Zoll Fortsetzung rechte Spalte 


N Hazell Karosseriefeilen 
1934 
(Fortsetzung) 
1934 N 
1934-1 1934-4 
1934-3 —1934-6 
No. Tin 
Zeil — IE EI Tem el 
1934-1 Ersatz-Feilenblatt, 350 mm | 
Schräg-Hieb | 
grob, = 9Zähnep.Zoll | 300 | 10 
1934-2 dito, mittel, = 12 Zähne p. Zoll 300 | 10 
1934-3 _| dito, fein, = 18Zähnep. Zoll | 300 | 10 
1934-4 dito, Halbrund-Hieb | 
grob, 9 Zähne p. Zoll 300 10 
1934-5 dito, mittel, = 12 Zähne p. Zoll 300 | 10 
1934-6 | dito, fein, 15Zähnep.Zoll | 300 | 10 
1934N Karosseriefeile, 430 mm lang, 
Schräghieb | 630 1 
ÜHezerl Ausbeulhämmer mit HICKORY-Stiel 
SPEZIALSTAHL 
1935- 
E 
1939 
1935 1936-1 1997 
® 
) 
© 
1937K 1938 1938K 
Le) 
1939 
No. 
135 | _ Ausbeul- u. Schlicht- 
1 hammer, 150 mm 
1936-1| Schlichthammer 
K einseitig, 75mm 
1937 Spann, u. Schlicht- 
r, 100 mm 
1937K N ehaneacen die 
runde Bahn 
| fein-kariert gefräst 
1938 Spann- u. Schlicht- 
| hammer, 105 mm 
1938K dito, jedoch die 
runde Bahn 
6 fein-kariert gefräst 
1939 | Spann- u. Schlicht- 
‚hammer, 110mm | 
1939K dito, jedoch die 
runde Bahn fein- 
kariert gefräst 
1939 | dito, jedoch die 
KV \ vierkantige Bahn 
fein-kariert gefräst 


Ausbeulhämmer mit HICKORY-Stiel === Plastik-Hämmer 
SPEZIALSTAHL mit HICKORY-Stiel en 
940- mit auswechselbaren Köpfen IT TE 
ze 1950 aus durchsichtigem ums - 
1949 Kunststoff Cellidor S, gelb | 
|| 
3 | | 
| 
| 
|| 
pen 
T 
T 
No. DL LFI > 
00 mm | mm | mm vl | 
1950-1 22 75 | 250 | 10 | 1 
2 27 | 285 | 200 | 1 
3 | 32 100 | 20 | 30 | 1 
Pa _|.35 | 105 | 280 | 430 | 1 
ki a Fr 5 40 | 110 | 320 | 600 1 
6 50 | 115 | 340 | “0 | 1 
I 60 | 185 | 380 |1450 | 1 
—— Ersatz-Köpfe aus durchsichtigem Kunststoff 
Cellidor S, gelb 
Montage: Die losen Köpfe werden 
in etwa 40° heißem Wasser 
vorgewärmt und durch einige 
Hammerschläge auf den Zapfen 
SohR ol iss des Mittelstückes getrieben 
7 ——| 
r No per Paar u = 
ZU mm Per | Stück 
1950-22 Fa Tg m ET 
€ 27 27 30 10 
32 32 50 10 
35 H ss | © 10 | 
40 40 80 10 
50 50 140 10 
60 60 240 10 
1949-2 1949-3 5 1949-4 = 
[= Vr2ze:] Nylon-Hämmer 
j mit HICKORY-Stiel 
MR 
No. mm LE Zuge > 4951 Mitauswechselbaren Köpfen 
“- — 4 - aus Nylon, weiß 
1940 Schlicht- und 042 | 
Treibhammer, 218 |300)400) 1 = 
160 mm ( 
1941 dito, jedoch 42 | i 
eichelförmige 518 |900| 420) 1 
Spitze - | 
1942 Schlicht- und | 9 
Sem, 039 1300| 3201 1 ı T T 
1 mm I | 
nt —_ No. D Li La | ıyy > 
1943 Schlicht- und | mm | mm | mm | 
Pinnhammer, \ 041 /800| 30) ı 1914 — 2 I 7 tz 15: 
| 140. mm rl, | 27 | 90265 | 20| 1 
7 er 1 3 32 | 100 | 280 | 30 | 1 
3948 A unmekt oa 20 60 ı || 4 | 35 | 105 | 280 | 40 | 1 
ze ! - (a 5 m | 320 zo 
1948 Gummi- und | 6 115 | 340 1 
Handhammer, | 93 |ssoHoro 1 a1 Leo | 185 | 80 11420 | 1 | 
I emBinlart i Ersatz-Köpfe aus Nylon, weiß 
1949-1 Ausbeulhammer, 030 
doppeit, 37x12 320 | 530 1 
2 160mm Montage: Die Köpfe werden kalt 
1949-2 Pinnhammer, ir Se Kosuklemmerschlägen 
120 mm, 
Breite der Pinne 239, 100510) -1 
5 
3 mm ai BE No. per Paar D 2 in 
1949-3 Pinnhammer, | = EN Paar Stück 
lange Form, | 1951-22 22 10 | 
| 170. mm, 030 |320| &0| 1 27 27 30 10 
Breite der Pinne | 32 2 | 40 10 
32 mm ( 35 e 35 BER: 10 | 
1949-4 Schlichthammer, | 035 |zp9 400) 4 = 2 Rn 2 
100 mm 040 so_| co 200 10 


Kunststoff-Hämmer 


rückschlagfrei 
mit Stahlrohrstiel und öl- und benzinbeständigem 
Hartgummi-Griff 

mit auswechselbaren Köpfen 
aus Spezial-Kunststoff, gelb 
splitter- und bröckelfrei, 
daher betriebssicher 


materialschonend, hohe Abriebsfestigkeit mit langen Stand- 
zeiten. Durch Metallkugelfüllung im Hammerkopf-Mittelteil und 
das genau abgestimmte Material der Schlagköpfe ist der 
Hammer absolut rückschlagfrei 


No D | Ei | b |58 | 
1954-2 30 110 290 530 1 
3 35 113 300 620 1 
4 40 120 305 720 1 
5| 45 125 310 840 1 
6 50 130 315 1000 pi 


Ersatz-Köpfe aus Spezial-Kunststoff, gelb 
splitter- und bröckelfrei 
Montage: Den alten Kopf im 
Schraubstock abdrehen, den 
neuen Kopf kalt mit einigen 


Hammerschlägen auftreiben 
per Paar 


razel Kunststoff-Hämmer 
rückschlagfrei 
Stahlrohrkonstruktion 
1956 kunststoffumspritzt 


säure-, öl- und benzinbeständig 


materialschonend, hohe Abriebsfestigkeit mit langen Stand- 
zeiten. Durch Metallkugelfüllung im Hammerkopf-Mittelteil und 
das genau abgestimmte Material der Schlagköpfe ist der 
Hammer absolut rückschlagfrei 


Karosserie-Blechschneider 
SPEZIALSTAHL 


By 


mit 1 Ersatz-Messer 


Leise 
mm | 
| 275 580 | 1 
Ersatz-Messer 
mit 3 Spannstiften so 10 
Ü+2zerf Figurenblechschere 
mit Hebelübersetzung 


SPEZIALSTAHL 


1961 H-1 


mit Kunststoff-Überzug, blau 
[| 260 | a90 | 1 


rechts schneidend 


A961 H-1 | 
Idealblechschere 


rar mit Hebelübersetzung 


1961 H-2 Srzuustan 


mit Kunststoff-Überzug, blau 
1260 
Blechschere „KNABBER” 


mit auswechselbaren Zungenmessern 
aus Chromstahl 

zum Schneiden von SM-Blechen bis 1,2 mm, 
Kunststoff-Rohren bis 2 mm Wandstärke, 
auch transparentem, gewelltem Kunststoff- 
Material 


1962 


Schneidet knabbernd Aussparungen in jeder gewünschten 
Form und Größe, für Schablonen, Passungen usw. 


1956-4 | 40 105 | 280 500 1 
5 | 50 130 330 850 1 
Hazell Klebschlaghammer 
Gummikörper mit dauerplastischer Fülmasse 
für materialschonende Schläge 
1959-3 


Griff um 90° verstellbar für Arbeiten, bei denen 
das quer zur Arbeitsfläche liegende Schlag-Ende 
vorteilhafter ist 


1962 „KNABBER 260 | 470 | 1 
1962-1 Ersatz-Zungenmesser 10 
1962-2 Ersatz-Federn = 10 
1962-3 Ersatz-Backen (Paar) |1 Paar 
1962-4 Ersatz-Schrauben (Satz) |1 Satz 
Ürzzerf Blechschere „HOHLKNABBER” 
mit auswechselbaren Zungenmessern 
1963 


aus — a 
==. > 


insbesondere für Innen-Rundungen (z. B. an Kotflügeln von 
unten, Dachrinnen, Wellblechen), sonst wie HAZET 1962 


1963 „HOHLKNABBER" 350 | 40] 1 

T | 1963-1 Ersatz-Zungenmesser | 10 

No. E|Fs || 182 | Ersatz-Federn | 10, 
3 | mm | Da 1963-3 Ersatz | 1 Paar 
1959-3 280 | 1280 1 1963-4 | satz] 


Lochzange sam 

CHROM-VANADIUM 

zum Lochen von Blechen 0,65-1 mm Stärke 
beim Lochpunktschweißen 
(MAG-Schweißverfahren) 


1964 


zusammen mit Absetzzange 
HAZET 1932 - siehe Seite105 — 
zu verwenden 


Vorteile des Lochens 
bei der Ansatztechnik in der 
Kraftfahrzeug-Reparatur: 


Der scheinbar größere Zeitaufwand für das 
Lochen beim Lochpunktschweißen hat gegenüber 
‚dem Punkten ohne Loch folgende Vorteile: 


Wirtschaftliche Vorteile 


@ Mehraufwand an Lochzeit wird durch geringere Schleifzeit 
mehr als kompensiert 


® Geringere Schleifzeit = geringerer Schleifscheibenverbrauch 
© Ca. 15% geringerer Drahtelektrodenverbrauch 
Qualitätsvorteile 


© Geringere Spannungen durch Verlagerung des Lochpunktes 
mehr zur neutralen Faser hin 


® Größerer Anschlußquerschnitt, weil vorhandenes Loch im 
Oberblech 


2 


Verchromt 
—— 
Loch-@ Felss 
No, | {m 
| mm mm | 
1964-50 5 295 | 800 1 
55 55 295 | 800 1 
70 % 295 | 800 | 1 


auswechselbare 
Stanzwerkzeug-Ausrüstungen 


Pr2zerf Schlag-Ausziehgeräte- 
Einzelteile 
1966 
(Fortsetzung) Br ——— 
1966-01 
bzw. -02 
Grundkörper 
No. 
1966-0 ohne Köpfe 210 | 0 | 1 | 
Ausziehköpfe für Scheibenbremsbeläge 
1966-01 5,9 mm Zapfen-® 50 110] ı | 
1966-02 | = 4,0. mm Zapfen-@ 50 | 110] 1 
 Abziehkopf für Scheibenwischer-Arme me 
1966-05 | = — | 40 [10 1 1 


Anwendung: 1966-1 Kompl. mit Ausziehkopf (5,9 mm Zapfen-ß) 

für Scheibenbremsbeläge an 
Opel, BMW, Daimler-Benz, VW-Audi, 
Ford, Simca, Fiat, Volvo, Daf, Glas, 
Saab usw. 

1966-2 Kompl. mit Ausziehkopf (4 mm Zapfen-g) 
für Scheibenbremsbeläge an 
Ford (Taunus, Capri), Peugeot, 
Volvo, Fiat, Austin usw. 

1966-5 Kompl. mit Abziehkopf 
für Scheibenwischer-Arme 
insbesondere für alle Opel-Typen, 


| auch für Lkw geeignet 


Splintetreiber, besonders lang, 
speziell für die Sicherungsstifte der Scheibenbremse 
an verschiedenen Fahrzeug-Typen 


Spitzen- | Material 


[2 Stärke 


mm | mm 
= = 
Magnetische Sucher 


naee0 2 | = | 4 mit Permanent-Magnet, 
e | | trinamic® -Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 
070 7 135 | 1 1976: ame 
Haze] Außen-Ausbeulgerät 
g 
| 1965 12 
17 
Haft- TMagnet-| „| 
mit 10 Anlötschlaufen und 2 Bolzen No. u Te E zı = 
1368 = 140 [1800] 1 1976 600 | 13. | 520 | 20 | 2 
Anlötschlaufen und Bolzen 1976- | 2000 | 20 520 | 320 | 1 
1965-1 _ Schlaufen _ 7 3] 0 1976-2 250 8 | 460 | 80 1 
1965-2 | Bolzen 10| 10 
Schlag-Ausziehgeräte 
mit auswechselbaren Köpfen für Scheiben- 
bremsbeläge oder Scheibenwischer-Arme 
1966 


3 eben a 
Kompl. mit Ausziehkopf für Sägeblätter 225 un feststehend 
1966-1 5,9 mm Zapfen-@für | 245 | 1070| 1 800 mm für Sägeblätter 300 mm 
[E Scheibenbremsbeläge A T 
Kompl. mit Ausziehkopf No. | -E' Ta > 
1966-2 4mm Zapfen-9 für 245 |1070| 1 | | s 
L Scheibenbremsbeläge | | 1000 | #75 | 50 1 
Kompl. mit Abziehkopf j "670 = 
1966-5 fürScheibenwischer- | 235 | 1080 | 1 3ee1 \ a __| 870 1 
‚Arme | Sägeblatt, einseitig, aus Schnellstahl 
Fortsetzung rechte Spalte 1880-2 | _ ]|sooxisxo3] 20 50 
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ÜREEe| Werkzeugwände misceucnuns SEHR SR N 


Stahl-Lochplatten Lagerhaltungs-Probleme und dienen gleichzeitig 
2025 einer geschmackvollen Darbietung des 
HAZET-Werkzeug-Programmes 
HAZET-Werkzeugwände helien Umsatz 
steigern und bringen maximalen Erfolg 


Gesamt-Montage (Grund- und Anbau-Elemente HAZET 2025-1 + 2025-2) 


* 


> 
KÜ T onnor u van | # Eine HAZET-Werkzeugwand (Grund- 
a ee TEERE Element) ist jeweils 2 m hoch und 


1m breit. Man kann im Baukasten- 
System Meter um Meter (Anbau- 
Elemente) in der Breite weiter- 
bauen 


HAZET-Werkzeugwände sind frei- 
stehend und brauchen an keiner 
Stelle befestigt zu werden. Darum 
ist ein späterer Um- oder Neuaufbau 
mit keinerlei Schwierigkeiten ver- 
bunden 


Werkzeugaufhängung individuell an 
verstellbaren Haken, die an jedem 
gewünschten Punkt der Lochplatten 
fixierbar sind 


[A| Regalständer, Stahlrückwände, 
Fußstützen, Ablageböden 
und Zubehör 


C| Dachkonstruktion mit Be- 
leuchtung und Zubehör 


D| Schütte mit Trennleisten 
und Zubehör 


E | Werkzeughaken ohne und mit 
Gummi-Schlauch (verhindert 
‚Abrutschen von Maulschlüsseln 

Anbau-Elemente usw.) in verschiedenen Stärken 

lieferbar. Einhandmontage durch 

Biechschrauben mit Sechskant- 

kopf 


Grund-Element 
& Bitte Sonderprospekt anfordern! 
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CHROM-VANADIUM 


Ürazerf Winkelschraubendreher _ 


für Schrauben mit 


Innensechskant 


2115 (%) Innenkeilprofil (RIBE CV) 
Innensechskant mit Zapfenführung 
(RIBE CS) 
OÖ Innenvielzahn (XZN) 
O Innen TORX-Profil 
Winkelschraubendreher Winkelschraubendreher oın 911 
für Innenkeilprofilschrauben (RIBE CV) für Innensechskantschrauben 
2092 
Ö T 
| 
W N Glanzvernickelt 
T T 
No. | Ss Li La Fig = 
| mm Ar. | mm | mm |” a 
2100-015 1,5 45 | 14 1 10 
02 2 50 | 16 2| 10 
Glanzvernickelt 025 25 56 | 18 3 10 
Es EEE IE IERIE: 
Li L2 | B 10 
Ne: le > 04 4 71] 25] 10| 10 
- - -— 045 4,5 73| 26 | 15| 10 
2092-04 4 65 | 20 15 | 10 05 5 80 | 28 | 20| 10 
0 5 72 | 25 15 | 10 0 | 6 so | 32| s0| 10 
R s | 80 | 28 | 25 | 10 o | 7 5| 34| #| 10 
08 8 9 | 32 4 | 10 = | H | 10 = En 12 
10 10 | 100 | 36 80 | 10 10 10 112 | 40 | 4100| 10 
12 12 | 112 | 40 | 1s0 | 10 41 11 119 | 43 | 130 | 10 
14 - 1 12. 2 1 12 | 12 125 | 45 | 165| 10 
16 ES a a a 1 | 13 133 | 50 | 210 | 10 
14 14 140 | 55 | 260 | 10 
18 18 | 150 | 58 | 400 5 
20 20 | 180 | 80 | 540 3 17 17 160 | 6040| 5 
Fe A | — 19 _ 180 | 70 | &20 | 65 | 
i 22 22 200 | 80 | 9200| 2 
Winkelschraubendreher oın es11 Er 22 le] 2 
mit Zapfenführung 27 27 250 | 100 |1760 | 2 
für Innensechskantschrauben (RIBE CS) = - 
2094 2100A 
2100 A-5/64 564 | 50 | 16 2| 10 
3/32 32| 53 | 18 s3| 10 
"/8 a | 58 | 20 5 | 10 
5722 Ss | 71 | 25 | 10 | 10 
16 | 72|1|28 | 15| 10 
Tja2 a2 | 80 | 30 | 25 | 10 
17a .| "a | 90 | 32 | 35 | 10 
922 %2| 95 | 34 | 45 | 10 
Sys 56 | 100 | 36 | 60 | 10 
3/8 %s | 110 | 38 | 90 | 10 
Glanzvernickelt "16 ns | 119 | 48 | 180 | 10 
7: 2 | 125 | 45 | 200 | 10 
Ss L L 116 16 | 140 | 55 | 270 | 10 
No ne = y > 5/8 Ss | 152 | 58 | 30 | 5 
e x ie EN AB) Er a N Se = 34 | 180 | 70 \615| 5 
2094-03 3 e| | 5| 1 Sätze in Plastik-Taschen 
04 4 | n|ı2 | 10 | 10 
> 2 u 1 No Inhalt Kg 
06 s| al 2|»|% ü 
08 8 | 100 | 36 55 | 10 | |21007 zP 2.34.50 7 8 180 
10 10 | 112 | 20 | 100 | 10 | |2100v10P =210077P+9 10 12 560 
-| | 2100/14P =2100/7P+9 10 12 14 
2 12 | 125 | 45 | 160 | 10 17 19 2 2860 
14 | 100 | 55 | 260 | 10 0A/ 9 57a Is2 U San I >; 
17 7 a0 | 0 | a0 | 5 ||29AreP ee 290 
— - 9 
19 1 | 10 | zo | oo | s [oa er 2 
22 22 | 200 | 80 | 900 2 Se 34 1800 
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Winkelschraubendreher nın 911 
für Innensechskantschrauben 


Spezialschlüssel 
für Innenvielzahnschrauben (XZN) 


2114 


Verchromt, Köpfe poliert 


n SEIEIEIE 
mm | mm | "a 
2114 8u.10| 120 | 15 | 35 | 10 


Zuordnung der Innenvielzahnschrauben (XZN) für Opel- und 
Ford-Fahrzeuge Seiten 145 und 154 


Sätze am Ring Glanzvernickelt 
No. Inhait ag 
{ 
z07R | 22534568 | 140 
2100A/7R | Nr en S/a2 ıe Tia2 160 
Winkelschraubendreher oın 11 
für Innensechskantschrauben 


2100Lg 


(©) 


8 


pi 


Winkelschraubendreher 
für Innen-TORX-Schrauben 


2115 
TORX' 


oO | 


Vi 


lange 
Ausführung Glanzvernickelt 
no ss ru > 
mm | mm mm | "e 
210019-02 2 100 16 3 10 
025 2,5 112 18 5 10 
03 3 126 20 10 10 
04 4 142 25 15 10 
05 5 160 | 28 30 10 
el | | 
06 6 180 32 50 10 
08 8 200 36 100 | 10 
10 10 | 224 40 175 | 10 
12 12 250 45 280 | 10 
14 14 280 55 440 10 
Winkelschraubendreher 
für Innenvielzahnschrauben (XZN) 
2111 


Glanzvernickelt 
No: M Li L2 °o => 
mm mm } 
2111-05 5 72 
06 6 80 
08 8 90 
10 10 100 I 
12 12 112 
14 14 125 
16 16 140 


Brüniert 
na <e| | 
2115-T 6 1,67 44 14 2 10 
ER 1,99 48 16 2 10 
T8 2,31 48 16 2 10 
T9 2,50 48 16 3 10 
T10 2,74 51 17 3 10 
T15 327 |ı8 5, 10 
T20 | 386 | 57 | 19 zo 
T25 4,43 60 | 20 10 10 
T27 90|4|22 | 15 | 10 
T30 5s2| 0 | 2 | 2 + 
Ta0 ce 76 26 30 10 
Ta5 28 2 | 
T50 ass| 5 | 2 | © | 1 
T55 1122| 108 35 | 120 | 10 
T60 13,25 120 38 175 | 10 
razerf Werkstattfeilen 
2120- 
2123 ed 
2120 2122 2128 
No. Hieb 2 I 
g 
2120-8 Rundfelle 8” | 100 | 5 
10 Rundfeile 10° | 170 | 5 
2122-4 Flachfeile 4” “| 5 
8 Flachfelle 8° | 180 | 5 
10 Flachfelle 10° | 320 | 5 
2123-6 Dreikantfeile 6” 0 5 
8 Dreikantfeile ® | 135 | 5 
10 Dreikantfeile 10” 210 5 


V+azerl Kontaktfeilen 


Vr2zerf Hämmer 


2140 
2125 2140- 
2143 
— ° 5 
a8 2142 
2125/6P 2 
T j 
No. zz m| m | Hi 2m 
3 mm |” 
2125 Kontaktfeile 10 10 2140-2 Schlosserhammer200g | 280 | 260| 1 
2125/6P Kontaktfeilen-Satz in 3 mitHICKORY- 300g | 315 | 410| 1 
| Plastik-Tasche, 6teilig 65 10 4 Stiel 4009 | 315 | 510| 1 
7 5 500g | 315 | 610| 1 
razerf Gewindefeilen 8 8009 | 350 | 980| 1 
zum Nachfeilen beschädigter Außen- und 10 10009 | s60 1250| 1 
Innengewinde 2141-1 Engl. Hammer 3albs. | 330 | 480 1 
2126 2 mit HICKORY- lbs. | 360 | 580| 1 
4 | Stiel 2lbs. | 420 [1200| 1 
2142 Be 320 | 620 1 
Gummihammer 
| 2143 wen 190g | 320 | zeo| 1 
Ür2zerf Fühlerblattlehren 
Mer 
N ehe > / 
en || 2145 N /ı 
7 247 N 
8 9 | | a, N 
1011 | —— 
2126 12 230 | 120 | 10 
1416 Sn 
182022 =:  _JFühlerblattiehren Y x 
a 2145 Bioil 150 | ı17| 10 
& | ÖNE we + 0,10 0,15 0,20 
No, ET] arm | atımae | E8| 1 |00 00mm | 1 
ze = | a eg dito 6teilig 
24 |16 38 2146 0,10 0,15 0,20 105 | 20| 10 
20 [716 Ma 0,30 0,40 0,60mm 
18 98 98 dito 8teilig 
16 |, 9 020 025 0,30 
2126A 14 | 41 10 || 2146-1 035 040 045 105 | 30) 10 
1 ln 0,50 0,55 mm 
12 1.81.14 — pe rt. — 1 = 
| 4.2 dito 20teilig 
| 2147 von 0,05-1,00 mm 105 | 80| 10 
7 um 0,05 mm steigend L Ks 
Gänge | Whitworth- 2147A dito SAE-Maße 105 | 80| 10 
auf 1" | Gewinde 
Zar Eng V+2zerf Fühlerblattlehren-Bänder 
20 1a 5 m lang, 13 mm breit 
18 BAT 
16 38 "a 96 2148 
2126W Al ze | 230 | 120 | 10 - 
12 |, 90 3% | 
11 la” | "18 Bänder 
1 23 E77 EN BEE alle 10 cm mit der 
Fr ü -1 ä ke ichnet 
Ergänzungswerkzeuge in Kunststoff Dosen Stärke gel ul ner 
2148-5 | Stärke mm 0,05 5m 50 1 
2130 10 0,10 5m | 80 | 1 
— 15 0,15 5m  1o| 1 
er 20 0,20 5m | 120 | 1 
2135 25 0,25 gm 12 1 
30 0,30 5m 1865| 1 
2131 40 0,40 5m |255 | 1 
Pr 50 0,50 5m | 330 | 1 
Halter a 
2148-120 für Bänder 0,05-050_ | 120] 15] 1 
| | E 
No. rt |. = +ezef Reißnadel 
mm |" g 
2130 Drahtbürste 295 | 1390| 1 
2131 Zündkerzenbürste 155 | 15| 10 2150 a 
2132 Waschpinsel 260 45 10 
| Handbohrmaschine | 
2135 bis 13mm 305 [2250 | 1 2150 ] Reißnadel 230 | 45 ] 10 


Autolicht-Prüfer 


zur Kontrolle der Licht- und Zündanlagen 
an Kraftfahrzeugen 


von 6-24 Volt 


mit Prüfspitze und Schutzkappe, 
Kabel mit Alligatormaul-Klemme 


Universal-Bandschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
Gewebeband kunststoffumschichtet, rutschfest 


2170 


insbesondere für Ölfilter 


und sonstige runde Verschraubungen Verchromt 
| 
No, Liga || w. rt m > 
u =“ mm 3 mm | mm 9 
2153 Spitze IOmmlang | 115 | 65 | 2170 230 160 280 1 
mit Schraubendreherklinge 4,5 mm Ölfilterschlüssel 


‚Anwendung insbes. für Volkswagen 


siehe Seite 129 


2153-1 | 


| _Klinge 19 mm lang 105 | 40 ] 


Ergä rkzı 
Ürazerl rgänzungswe TR 4 x a) 


2154- © / \ 

2161 2154 

2154 Rollbandmaß, 2 m 1548| 70 | 

2156 Kabelmesser 110 | 80 

2160 Ölspritzkanne, 150com | 245 | 110 
Kännchen für Öl oder 

2161 Caramba, „Ölboy", 185 | 40 
150 ccm | 

Hebeleisen 


zum Abheben des Zylinderkopfes, Lösen festgerosteter Teile, 
Ein- und Austreiben von Lagern und Lagerschalen, Ein- und 


CHROM-VANADIUM 


‚Ausbau der Federn, Bolzen, Zahnräder usw. 


Glanzvernickeit 


Stahlband verstellbar 
mit gehärteter Greifbacke 


für Ölfilter von 65-110 mm & 


2171-1 
2171-2 


mit 1/2” Vierkant 220, (Tl 
mit Hebel sıo_| 


422er] Ölfilterschlüssel osam 
3/8" Innen-Z-Antrieb 
21 72 Universell zu ver- 


wenden bei fast allen 
Filtern, besonders 
geeignet bei 

schwer zugäng- 
lichen Ölfiltern 


Mitgeliefert wird 
ein Reduzierstück 
[024 Talkaır )) 
für die U” D-Öff- 
nung im Ölfilter- 


schlüssel 
— 
No be | | s e* 
mm mm & 
2172 | so 65-120 | 50 | 1 
Ersatz-Reduzierstück 
2172-1 2 | - ] 0 1 


No. | LE re | 
mm Zoll Pi 
2165-1 | 400 16 520 
2165-2 | 400 16 510 
Vrazerl Montagegabeln 
zum Lösen von Kugelgelenkbolzen an 
Spurstangen, Stoßdämpfern, Lenkstockhebeln 
2166 
Glanzvernickelt 
Gaber- | | 
No. Örmung la © = 
mm mm 5 
2166-1 | 20 3200 | 7ıo 1 
2 27 300 725 1 
3 35 375 1370 1 
4 45 375 1400 1 


Parallel-Schraubstöcke 
gesenkgeschmiedet 


2175 _ 2175-1 an HAZET-‚Assistent' 172HD und 
2175-2 an Werkbank HAZET 130 
zu montieren 
/ 
HAZET 2175-1 HAZET 2175-2 


100 mm Backenbreite 
60 mm Spanntiefe 


135 mm Backenbreite 
88 mm Spanntiefe 


271] | 7 


1 


2175-1 260 | 100 4650 
1 


2175-2 440 | 175 | 17000 


zur Montage an Werkzeugwagen 172HD 


| 
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Klein-Rohrabschneider 


für Rohre aus Kupfer, Messing und sonstigen 
NE-Metallen sowie dünnwandige Stahlrohre 


Schneidbereich Außen-@: 4-32 mm bzw. ®/16-1.!/4" 


2180 


Mit einem Rädchen für alle Rohrarten, mit doppelter Rollen- 
führung. Selbsttätiger Vorschub durch Tellerfedern, dadurch 
weiches, flüssiges und gratarmes Schneiden 


Vr2zerf Bördelgerät 


2190 z 


für Bremsleitungen usw., 
mit auswechselbaren, 
scharnierten Spann- 
backen 


mit selbsttätiger 
Oberflächen- ] 
glättung Dr 


= Druckstück 2190-5 
für 180° Bördelung 


beim Lösen der 
Druckspindel 


Ki 
Le] für Rohre aus Kupfer, Messing und sonstigen 


2180-5 NE-Metallen sowie dünnwandige Stahirohre 
| Schneidbereich Außen-®: 3-35 mm bzw. \/8-1.3/8” 


mit einem Rädchen für alle Rohrarten, mit doppelter Rollen- 
führung, mit Rohrfräser im Drehgriff 


Silbergrau 

| I zreo-s | 190 “0 | 1 
Ersatzrädchen 

210-1 | ] = |. =] »w 


Silbergrau Bördelmöglichkeit von 90-180° in einer Einspannung 
no. | er |» =| %. a > 
mm Cu A | R 
21800 | 160 | 430 1 2190 | mm 1250| 1 
= - — | 21904 Ar 1245 1 
Ersatzrädchen Spannbacken 
TE = = x 4 4756 8 Tr I 
2180-1 a 2190-1 10 12 14mm 630 1 
| pe Ya ae We | 
Ersatzbolzen für Rädchen 2190A-1 | N 630 1 
2180-2 2 10 Druckstück für 180° Bördelung 
-Rohrabschn 2190-5 | 2» | 10 


Kleinst-Rohrabschneider 


für Rohre aus Kupfer, Messing und Leichtmetall, 
sowie für PVC Hartkunststoff und kunststoff- 
ummantelte Rohre, auch dünnwandige Stahlrohre 


Schneidbereich Außen-@: 4-16 mm bzw. 3/16-°/8” 


2181 


Selbsttätiger Vorschub durch Tellerfedern, dadurch weiches, 
flüssiges und gratarmes Schneiden 


Silbergrau 
a1 | I # |wo] 
Ersatzrädchen 
zu |] 21% 


Doppel-Bördeigerät 
für Rohre mit 0,7 und 1,0 mm Wandstärke 


mit auswechselbaren, scharnierten 
Spannbacken 


2191 


mit mehrfachen 
Anwende- 
möglichkeiten 


® für Bremsleitungen, insbesondere an Scheibenbremsen, 
für Kühlmittelleitungen, Hydraulik und Pneumatik 


® zur Herstellung von offenen (F) oder doppelten (E) Bördeln 
nach DIN 74234, normalen 90°- und 180°-Bördeln sowie 
Rohren in Zoll 


@ gewährleistet genaue, normgerechte und damit sichere 
Bördelverbindungen 


© für Bördel an gezogenen und gerollten Rohren 
(Bundy -Rohren u. ä.) 


Voraussetzung für die Sicherheit aller Rohrleitungssysteme 
sind genaue und normgerechte Bördelverbindungen, die auch 
höchstem Druck standhalten 


Mit dem HAZET-Doppelbördelgerät \assen sich alle vorkom- 
menden Bördelungen fachgerecht ausführen 


Die Spannbacken sind beidseitig zu verwenden 
mit Spannbackenseite „F" und den Druckstücken HAZET 
2191-4 bis 2191 A-10 den 115°-Winkel des Bördels „F" 

2. mit Spannbackenseite „E” den 90°-Winkel des Bördels \Er 
Hierzu noch das 90°-Druckstück HAZET 2191-90 für den 
zweiten Arbeitsgang 


Mit der Spannbackenseite „E" und dem 90°-Druckstück wird 
der 90°-Bördel hergestellt 


Um den 180°-Bördel herzustellen, wird der 90°-Börde! mit der 
Rückseite des Vorgabestückes HAZET 2191-3 bzw. A-3 flach- 
gedrückt, 180°-Bördelung ist nicht bei Stahlrohren möglich 


Fortsetzung nächste Seite 
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2191 


@ Die Rohre vor dem Bördeln genau rechtwinklig trennen und 


Werkzeuge Bördelung Werkzeuge, Bördelung sl 


(Fortsetzung) 


Wichtig! 


mit dem Rohrfräser HAZET 2191-2 sauber, innen und außen, 
entgraten und abschrägen. Dieses ist Vorbedingung für 
dichte Bördel 


Besonders wichtig ist die richtige Vorgabelänge des Rohres. 
Für Bördel „E” und „F" ist das Vorgabestück HAZET 2191-3 
bzw. A-3 und für Bördel 90° und 180° die Vorgabelänge auf 
der Rückseite des 90°-Druckstückes HAZET 2191-90 zu 
benutzen 


Es ist darauf zu achten, daß vor dem Festspannen der 
Backen der Arretierstift im Gerät hörbarindie entsprechende 
Vertiefung der Spannbacke einrastet 


Sehr wichtig für einwandfreie Bördelungen ist es, daß das 
Druckstück gleitfähig gemacht wird 


Innerhalb des Zylinders liegt eine kleine Druckplatte, die 
nicht beschädigt sein darf, da sonst keine einwandfreie 
Bördelung durchgeführt werden kann und die Gefahr be- 
steht, daß die Zapfen an den Druckstücken abbrechen. Es 
ist daran zu erkennen, wenn sich das Druckstück beim 
Bördelvorgang mitdreht 


Lt » =: 
[rb>: DI 


ppel-Bördelgerät-Sätze 


| 2101-3 | 475-0mm | 11 | 10 
2191A-3 | 16-387 A 11110 
Druckstücke T 
in hausferb für Bördel „E” und „ 
HAZET-Metallkästen nach DIN 74234 "für Rohre mit0,7 und 1,0 mm Wandstärke 
285x 160x40 mm Zialss T-  4,75mm Ts Tıo 
5 5 mm 18 10 
6 6 mm 18 10 
für Rohre mit 0,7 und 1,0 mm Wandstärke 8 Si rm A 
10 10 mm 18 | 10 
No. Inhalt To = E 
f | sg 2191A-4 | Fıa’A | 18 | 10 
— 6 la" A 18 10 
2181, 2191, 2191-1, -2, -3, Sygr 
2191/12K r 2 loan 2600 8 18” A I1s8|ı0 
I a ER 8,78,-9,-10,00 [#00 10 s WA EWR 
F IENERTEERZeN 1 90°-Druckstück 
‚2191, 2 2, 
2191 A/10K 5 SR 12 ' 
Des u für2. Arbeitsgang 
Bördel „E" und 
2181, 2191, 2191-1, -2, -3, | einfache Bördel für Rohre mit 0,7 und 1,0 mm Wandstärke 
2191MA/IBK | 4, -5, -6,-8,-9,-10,-90 3520 - een —1 
| 2191 A-1, -3, -4, -6, -8, -10 2191-90 | EN 16 | 10 
- j— 


Paz Doppel-Bördelgerät-Einzelteile 


2191 
Grundgerät 


für Rohre I; | 
No. Außen- ‚52 > 
4,75-10 mm 

2191 L | eh | 5 | 1 
Spannbacken 
für Bördel „E" und „F" 
219-1 | | 4.75, 5, 6, 8, 9, 10mm | 760 | 1 
2191 A-1 | | I8,_Va_ 5116, 98” A | eo | 1 
Rohrfräser 
für Rohrentgratung 
innen und außen für alle dünnwandigen Rohre 
2191-2 | | 4-32 mmiörz-1.@a | 110 | 10 
Vorgabestücke 


für Bördel „E" und „F” 
und einfache Bördel 180° 


für Rohre mit 0,7 und 1,0 mm Wandstärke 
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2200 


aus bestgeeignetem 
Sonderstahl für 
allerhöchste Bean- 
spruchung, größte 
Maßgenauigkeit 

der Spitzen und 
Schneiden 


Schraubendreher-Einsätze (Bits) und Kombinationsstücke 


für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber* sowie für Handbetrieb 


Schraubendreher-Einsätze (Bits) sind unentbehrlich für die ratio- 
nelle Schraubmontage. Die Einsätze finden Verwendung in Hand- 
haltern (HAZET 2255, 2256, 2257) oder in Maschinenschraubern 
aller bekannten Fabrikaie. Die Antriebs-Sechskante sind nach 
DIN 3126, die Antriebs-Vierkante nach DIN 3121 genormt 


Während die Schraubendreher-Einsätze unmittelbar in die Hand- 
halter HAZET 2255, 2256 und 2257 eingesteckt werden können, 
werden für die Verwendung von Maschinenschraubern Verbin- 
dungsstücke HAZET 2230 oder HAZET 2240 bis 2252 benötigt 


Die nebenstehende Skizze zeigt die verschiedenen Kombinations- 
möglichkeiten von Einsätzen, Verbindungsstücken und Antriebs- 
werkzeugen 


* Maschinenschrauber = Dreh- und Schlagschrauber 


Schraubendreher-Einsätze (Bits) 


für Innensechskantschrauben 


uazer zu 
ü) 

Ser 

Ei 


HAZET z02052 


Errr 


Sean 
DIN 51260 DIN 31284 oder € 


| 
h 
u 
x 


HAZET zz 


ED) — Z—a 


Auinshme 


Sechskomt _Vierkant 
DIN 91250 DINSIRIG ONAMERR 


Schraubendreher-Einsätze (Bits) 
für Schlitzschrauben 


C 6.3 DIN 7426 C 6.3DIN 3127 
2203 C8 DIN 7426 2209 C8 DIN3127 
2205 2211 
N‘ 
4 
Stahlgrau 1/4” Sechskant-Antrieb Form C 6.3 DIN 3126 Stahlgrau 
z u es eern 
pinaı2 [| 
No. °c° No. 
2203-1 3 4 25 4 | 10 2209-1 3 
2 4 sı3|4| 0 2 4 
3 5 <6),3|5|%0 3 4 
4 6 e\ı2| 6 | 4 os | 5 
5 NDR BT a DC ra a To I 5 10 | 6 33 | 10 | » 
6 10 12,2 | mo | 10 6 10| 7 | 0o|®% 
7 12, | “8 33|1|10 
8 16 | 9 a2|135|%0 
| 1s | | 3 | 20 | so 
5/16” Sechskant-Antrieb Form C 8 DIN 3126 
2211-1 08 55 | 4 10 10° 
Byier s 2 10 | 6 4,10 | 10 
116" Sechskant-Antrieb Form C 8DIN 3126 = : 22 ee TE 
2205-1 3 TI 4 ] 8 | 10 4 | 8 |4 | 15 | 10 
2 4 s | 30 | 10 | 10 5 6 | 9 4 | 1 | #0 
3 5 s | ao | 10 | 10 6 16 | 11 | 41 | 20 | 0 
re 8 8 | 0 | 10. | 10 7 20 | 12 | 4 20 | 10 
5 8 | 10 [zo | is | 0 8 2 |1 | a | 2 | 10 
6 | 12 | »0 | 15_| 40 9 25 |i6 | 4 | 30 | 0 
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Schraubendreher-Einsätze (Bits) 
für Kreuzschlitzschrauben 

Spitzen PHILLIPS-RECESS 

C 6.3 DIN 3128 


(Fortsetzung) 
2216 PZDLg Lange Ausführung 
No. am |) E | Fa | > 
mm E) | 
2216 PZD | 
Lg-2 2 50 12 10 
3+ 3 32 12 10 


1/4" Sechskant-Antrieb Form C 6.3 DIN 3126 Stahlgrau 
zähhart für Gewindeschrauben 
‚Spitzen I 

no. a | lreidl 
2215-1 1 2-4| 25 5 10 
2 je 5-10 25 6 10 
3+ | 3 12-16 | 32 10 10 
4+ | 4 10 


+ = verstärkte Ausführung 


besonders hart für Blechschrauben 


| 2215-12 | ı 124] 3 5 
2215-22 | 2 | soo| 3 6 


10 
10 


2215L9 Lange Ausführung 


2 |] s-10| so 12 


221519-2 
Schraubendreher-Einsätze (Bits) 
für Kreuzschlitzschrauben 

2917 Spitzen PHILLIPS-RECESS 


C8DIN 3128 


© 


8/16" Sechskant-Antrieb Form C 8 DIN 3126 


zähhart für Gewindeschrauben 


10 


Stahlgrau 
zähhart für Gewindeschrauben 


+ = verstärkte Ausführung 
Schraubendreher-Einsätze (Bits) 


Lr22e 1 für POZIDRIV-Schrauben 


2218 PZD 


5/16” Sechskant-Antrieb Form C 8 DIN 3126 Stahlgrau 
2218PZD | 
-1 1 2 | o 10 
2 2 2 | 0 10 
3 3 32 10 10 
4+ 4 38 15 | 10 


+ = verstärkte Ausführung 


2217-1 ı |=4» 10 
2 2 | so| 32 | 10 
3 3 |12-16| 2 | 10 
4+ 4 1 18< 38 | 15 


+ = verstärkte Ausführung 


besonders hart für Blechschrauben 


| 2217-1a 


10 


ı |] =4] 2 ] o 
2 | sol = | » 


2217-2a 


10 


Schraubendreher-Einsätze (Bits) 
für POZIDRIV-Schrauben 


2216 PZD 


© 


= N 


"a" Sechskant-Antrieb Form C 6.3 DIN 3126 Stahlgrau 
No. oe | EI da 
mm | Te 
2216PZD | | 
1 1 25 5 10 
2 2 25 6 10 
3 3 25 10 10 
4+ | 4 32 12 10 
+ = verstärkte Ausführung Fortsetzung rechte Spalte 


Ür2zef Schraubendreher-Einsätze (Bits) ] 
für Innen-TORX-Schrauben 
2223 


er) 


1/4” Sechskant-Antrieb Form C 6.3 DIN 3126 Stahlgrau 


* 
1,67 26 42 10 
199 26 45 10 
231 26 45 10 
2,50 2 | 45 10 
2,74 26 5 10 
327 26 5 10 
3,86 26 5 10 
4,43 26 5 10 
4,99 26 5,8 10 
T30 5,52 26 6 10 
T40 6.65 26 6,5 10 
Ürazerf Schraubendreher-Einsätze (Bits) 
für Innen-TORX-Schrauben 
2224 


5/16” Sechskant-Antrieb Form C 8 DIN 3126 Stahlgrau 
2224-127 4,99 35 10 10 
T30 5.52 35 11 10 
T40 6.65 35 12 10 
T45 7,82 35 13 10 
T50 8.83 35 14 10 


Verbindungsstücke bin 7427 
mit Innensechskant für Maschinenschrauber 


| Verbindungsstücke (rortsetzune) 


mit Nute, die das Aufspannen einer 
Führungshülse gestattet 


Din na12° 0) EI’ (I @ Ss 
ea) 


I Stahlgrau 
No. | LE a > 
mm 5 

2240-2 58 30 10 
D63 E63 
DIN 3126 C) Ama=:= DIN 3126 
ar) 22) 
2242-1 60 25 10 
063 
DIN 3126 ®) FETT EB | E25 
a”) 
2243-1 56 30 10 

3 

r E11 
ON 5126 O) FELESN DIN 3126 
er) 
2244-1 66 45 10 
D63 
DIN 3126 El TE mm 
) ° 
2246-2 | ie o | » 


Fortsetzung rechte Spalte 
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Onsı2s O ®@; 
En) DIN 3126 
Innen- 
Innen- OÖ \ D vierkant _ 
sechskant Sr Form G 
DIN 3126 Aa j) DIN 3121 No. Fir ss 
— mm Ei | 
Verchromt 2250-1 66 5 | » 
No 7] (6) 2retelds | 2 | | Kurze Ausführung 
Zoll Zoll mm 8 nur ohne Führungshülsen zu verwenden 
2230-1 Ya Ya 25 20 | 
Se —| oss A55 
2 Ya 7% | 2 | a | 10 DIN 3126 E DS DIN 3126 
3 Sn | Me | 0 | 40 | 10 CR”) 
4 Ya »| s| no | % 
5 Sn | n | 35 | 0 | " 2252-1 | 42 15 10 
Ikea Verbindungsstücke bın 7427 Es 
mit Innensechskant DR ra rg @;l: 
2240- 2." Aufnahme von Schraubendreher-Einsätzen re”) 
für Maschinenschrauber e 
2252 mit äußerst präziser Paßform, zur weitgehenden 2252-2 48 35 1 10 
Schonung von Schraube, Gerät und 
Werkstück Schraubendreher-Einsatz-(Bit)- 
Durch Verwendung dieser Verbindungsstücke Halter 
rationelle Ausnutzung der Verschleißteile ia 
für Schraubendreher-Einsätze 2255 
mit Sechskant-Antrieb 5 für Handbetrieb 
Form C 6.3 DIN 3126 und Form C 8 DIN 3126 2256 Din 7431. FormA 


mit trinamic”-Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 
schwarz 


für Schraubendreher-Einsätze (Bits) 
mit \/4” oder 5/16” Sechskant-Antrieb DIN 3126 C 


Verchromt 


für Handbetrieb, DIN 7431, Form B 
Transparentgriff gelb 

Magazin mit Wählscheibe 
Magnetische Klingenaufnahme 


 —— 


Der HAZET-Schraubendreher-Einsatz-Halter mit 
Wählscheiben-Magazin hat am Kopf des schlag- 
festen Transparentgriffes einen Schraubverschluß 
Im Griff können bis zu 6 gangbare Schrauben- 
dreher-Einsätze (Bits) untergebracht werden, so 
daß jederzeit der passende Einsatz (Bit) greifbar ist 
Der im Halter eingebaute DAUERMAGNET hält 
sowohl den Schraubendreher-Einsatz (Bit) als 
auch die zu betätigende Schraube 

für Schraubendreher-Einsätze (Bits) mit 

"/a” Sechskant-Antrieb DIN 3126 C 


Verchromt 
No. Olı so >. 
zoı | mm | mm D 
2257L 7a_| 130 | 240 | 150 5 
Zum Betätigen von normalen Steckschlüssel- und Schrauben- 


dreher-Einsätzen mit '/4” D] Antrieb der ReiheHAZET 850 wird 
für die Halter HAZET 2255 und 2257 das Verbindungsstück 
HAZET 2304 verwendet (siehe rechts unten) 


Sätze im Magazinhalter 1/4" Sechskant-Antrieb 


No. Inhalt fg 
g 
2257/4 2257 L, 2209-2, -5, -7, 2215-2 
2257/6 2257 L, 2209-2, -4, -5 


2215-1,-2,-3 


Schraubendreher-Einsätze u. Halter 
‚CHROM-VANADIUM 


für Handbetrieb 


2260 


Satz in Plastik-Tasche 


Schraubendreher-Einsatz (Bit)- Ür2zerf Schlagschraubendreher 
Halter SPEZIALSTAHL 
2257 C+row-vananıum 9301  [4Schltz- Kreuzschiitz- und Innensechskant- 


Schraubendreher-Einsätze sowie für 
Verbindungsstücke 


Drehmoment 120 Nm 
mit %/8” Sechskant-Antrieb 


Der Sechskant-Antrieb bietet eine hohe Verschleißfestigkeit, 
da sich die Schlagkraft auf den gesamten Sechskant gleich- 
mäßig verteilt 


Schlagschraubendreher werden überall da gebraucht, wo hohe 
Drehmomente nötig sind, um sehr festsitzende Schrauben 
zu lösen, wenn es mit einem normalen Schraubendreher nicht 
mehr möglich ist 


Lösen der Schraube: Einsatz in den Schlagschraubendreher 
stecken und im Schraubenkopf ansetzen, Schlagschrauben- 
dreher-Griff bis zum Anschlag nach links drehen. Dann mit 
einem 300-g-Hammer auf die Kopfseite des Schlagschrauben- 
drehers schlagen 


Anziehen der Schraube: Wie vor, jedoch Schlagschrauben- 
dreher-Griff nach rechts drehen 


® Unbedingt genau zur Schraube passenden Einsatz ver- 
wenden 


© Schlagschraubendreher nicht verkanten 


® Schlagschraubendreher nach jedem Schlag bis 
zum Anschlag zurückdrehen 


® Es genügen leichte Hammerschläge 


mit Halter HAZET 2255 
1/4" Sechskant-Antrieb 


2255, 2203-2, -4,-5 | 
2209-2, -5,-7 180 
2215-1,-2 | 


ierter Werkzeugsatz 


mit 1/4” Vierkant-Steckschlüssel-Einsätzen 
Reihe HAZET 850 und '/4” Sechskant- 
Schraubendreher-Einsätzen (Bits) 


CHROM-VANADIUM 


2260/9 


2270 


| Einsatzteil 
im Austausch 


Verbindungsstücke 
für Steckschlüssel-Einsätze 
SPEZIALSTAHL 


x ı 0 : os 
mm |" 
für Halter 1/4" Sechskant-Antrieb 
in hausfarbenem HAZET 2255 u. 2257 
HAZET-Metallkasten siehe Seiten 118 u. 119 Stahlgrau 
| 2304 ww | w |] 5 |] 5 ] % 
No Einsätze ve] 2,8 J | | 
2 ü 3/g” EN“ 
850-445 555 6 |863P für Schlagschraubendreher '/3” Sechskant-Antrieb 
ton | 2a HAzeT 2901 . 
2255 siehe oben Küniert 
210082 2203-1 2345 |2304 | 1320 an = er 
2209-1 23456 2306 | Ye | Se | 38 | 30 | 10 
2215-1 2 34 as | vr | 3 | ss | #6 | 10 
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Schlagschraubendreher-Einsätze 
für Schlitzschrauben 


2321 SPEZIALSTAHL 
IN 
= ' ®/8” Sechskant-Antrieb 
Brüniert 
No | M LS 
mm |'mm mm |" a 
2321-1 10| 7| 4 4015 | 10 
3 1,2 9 SMS 
| (schwed. Stand.) | 40 | 20 | 10 
5 14 | 9 5 40 | 20 | 10 
7 1,6 | 10 6 40 | 20 10 
9 20 | 12 8 40 | 20 | 10 
11 1,5 | 18 | SMS u. Bosch- | 
| Aggregate 4025 | 10 
13 | 2,5 | 16 |Bosch-Aggregate| 40 | 35 | 10 


Schlagschraubendreher-Einsätze 
für Kreuzschlitzschrauben 

SPEZIALSTAHL 

Spitzen PHILLIPS-RECESS 


3/8” Sechskant-Antrieb 


[Hazer] 


2351 


Schlagschraubendreher-Satz 


mit Schlitz-, Kreuzschlitz- und Innensechskani- 


schraubendreher-Einsätzen sowie mit 
Verbindungsstücken 


SPEZIALSTAHL 


Satz in hausfarbenem HAZET-Metallkasten 


No. 


Inhalt 


Brüniert 
Spitzen | Amer we 
No. DIN 5260 Ö ° 
Gröge | NO mm 9 > 
2326-2 2 |s10| 3 | ıs | 10 
3 3 [12-16| 35 | 15 | 10 
4 4 _ |18< 35 15_| 10 
Schlagschraubendreher-Einsätze 
a für Innensechskantschrauben 
9331]  srzusmn 
\ —e 3/a” Sechskant-Antrieb 
Brüniert 
No s [wor Lg ] => 
mm M mm ° 
2331-5 5 ‘| 5 15 10 
6 6 8 35 15 10 
8 8 10 35 20 10 
10 10 12 35 20 10 


2351/15 


Schlagschraubendreher 2301 
Drehmoment 120 Nm 


Verbindungsstücke für Steck- 
schlüssel- und Schrauben- 
dreher-Einsätze 

2306 ®/8” Vierkant-Antrieb 
2311 '/a" Vierkant-Antrieb 


Einsätze für 

Schlitzschrauben 

2321- 1Klingenbreite 7 mm 
2321- 5Klingenbreite 9!mm 
2321- 7 Klingenbreite 10mm 
2321- 9 Klingenbreite 12mm 
3221-11 Klingenbreite 13mm 


Einsätze für 
Kreuzschlitzschrauben 
2326-2 Größe 2 
2326-3 Größe 3 
2326-4 Größe 4 


Einsätze für 
Innensechskantschrauben 
2331- 5 Schlüsselweite 5 mm 
2331- 6 Schlüsselweite 6 mm 
2331- 8 Schlüsselweite 8 mm 
2331-10 Schlüsselweite 10 mm 
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Werkzeuge srareitenn VOLKSWAGEN-AUDI 


Ür2zerf ‚Assistent Werkzeugsortiment con vananım 
2500 wahlweise für Werkzeugwagen 162, 16618, 171 oder 172HD 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-2500/82 Verchromt 
425-6 Sechskant-Steckschlüssel 985-17 Schraubendreher-Einsatz für 

lange Ausführung, Innensechskantschrauben 
6mm 17mm 
450 Doppelmaulschlüssel 986-8  dito8mm 
6x7 8x10  x11 
12x14 13x15 16x17 9909-8 Schraubendreher-Einsatz, 
19x22 lang, für Innenvielzahn- 
schrauben (XZN) 
00 Ring-Maulschlüssel, lang 8 mm 
7 9 10 11 18 14 
I 1802-2 Seitenschneider 6.172” 
630 Doppelringschlüssel F 
tief gekröpft 1855-2 Kombizange 7" 
13x15 17x19 
ar Asse 1950-4 Plastik-Hammer 105x35 mm 
745-1 Durchtreiber 120x 1 
ER 2100-04 Winkelschraubendreher 
746-2 Körner 120x 12mm für Innensechskantschrauben 
4mm 
7482-2 Splintetreiber 115x2 mm 5 
748b-4 dito 150x4mm 2100.90 9 Omen 
748b-6_ dito 150x6mm EI DE NIE 
748b-8 dito 150x8mm 2100-10 dito 10mm 
760-3 Universalzange 9.'/2" 2130  Drahtbürste 
798 Schlauchklemmenzange 2140-2 Schlosserhammer 2009 
821-1 Dreikant-Hohlschaber 150mm 2140-5 dito 500g 
830-2 _Werkstatt-Schraubendreher 2145 Fühlerlehrenblätter 
125x5,5mm 010mm 
830-8 dito 150x8mm 0,15 mm 
832-4 Elektriker-Schraubendreher S2u rang 
100x 4 mm 0,40 mm 
0,70 mm 
834-3 Schraubendreher für Vergaser, 
25x8mm 2150 Reißnadel 
835-1 Schraubendreher für A 
ee 2153-1 Autolicht-Prüfer 6-24 Volt 
835-2  dito,Gr.2 2505-1 Spezial-Zündkerzenschlüssel 
835-3 dito, Gr.3 20,8mm 
900 _Sechskant-Einsätze 2509 Spezial-Doppelringschlüssel 
"/2” D Antrieb 10x 14mm 
19 21 22 24 27 32mm 
900Z Doppelsechskant-Einsätze DIIEERNEEHNTTIN 
172° D Antrieb 
8 10 11 13 14 15 17mm 2568 Ventileinstellschlüssel 
2568-1 dito 
Betätigungswerkzeuge 
PH Antnöb 2573 _Spezialschlüssel 
915 __Schiebegriff 12” für Ansaugrohr 
916SP Umschaltknarre 10.34” 2582 _ Nachstellhebel 
917-5 Verlängerung 5” für Bremsbacken 
918 Verlängerung 10” 2584  Schraubendreher-Einsatz für 
Innensechskantschrauben, 
920 __Universalgelenk 2.'/2" 6 mm, an Gelenkwelle 
T 
No. Sortiment ohne Wagen To m 
kg 
0-2500/82 82teilig 10 1 
Karosserie-Werkzeug-Sortiment für Arbeiten an VOLKSWAGEN-AUDI 
siehe HAZET 0-11/78, Seite 22 
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2] DE Spezialwerkzeuge sanieren VOLKSWAGEN-AUDI 


[Hazell Zündkerzenschlüssel Vrazerf Doppelringschlüssel 
mit 190 mm langem abgewinkelten Drehstift ‚CHROM-VANADIUM 
2502 2509 gekröpft und abgewinkelt 


Typ: Anwendung: Typ: 
alle 10 mm: für Befestigungsmuttern am Ölkühler 1. (1200) 
= 
no si ri alw| «“ sta > 
8 | _ mm mm Fa) mm mm 3 
2502 20,8 128 210 1 2509 1 


Vrazerl Zündkerzenschlüssel 
mit Drehstift 
2505-1 verstellbar von 142 auf 172 und 202 mm Länge 


V-2zerf T-Griff-Schlüssel 
CHROM-VANADIUM 


2514-1 mm Innenvierkant 


— 


Anwendung: Typ: 
für Schrauben an der Schaltstangenkupplung alle 


2514-1 | 300 175 1 
Ürezerf Führungsdorn 
CHROM-VANADIUM 


2519 


Mit Vierkantschaft Typ: 


dadurch ist eine präzise Führung des Schiebe- 

stückes gewährleistet. Er gibt dem Schlüssel 

außerdem eine hohe Stabilität, so daß auch 

sehr festsitzende Kerzen gelöst werden können 

Leichtes Verstellen durch Daumendruck auf den 
Verstellknopf und gleichzeitiges Verschieben 

auf die gewünschte Länge alle 


2505-1 
Haze] Zündkerzenschlüssel 
mit %/8” Innenvierkant-Antrieb 
fa verstellbar von 122 auf 152 und 182 mm Länge, 
2505 2 sonst wie oben beschrieben 


Anwendung: Typ: 
zum Zentrieren der Kupplungsscheibe beim Einbau 1,2,3 


2519 | 158 20 | so | 5 


Vr2zerf Spezialzange für Sicherungsringe 


\VW-AUDI-Sonderwerkzeug 
WW 161a 


2525K 


m 5 


‚Anwendung: Typ: 


zum Abnehmen und Aufsetzen des Sicherungs- 
ringes am Triebling 


des Sprengringes am Doppelkugellager des Trieblings 
des Sicherungsringes auf der Hinterachswelle 


in Verbindung mit Typ: des Sprengringes am Lagerbolzen des Handbremshebels 
Ampschaltknarte mit Calank HAZET/BS16 CK, des Sicherungsringes auf der Antriebswelle 


des Sicherungsringes für das Zündverteiler-Antriebsrad 
auf der Kurbelwelle 


des Sprengringes am kollektorseitigen Lagerschild alle VW, 


In dieser Kombination kann der Zündkerzen- 
wechsel besonders schnell ohne große Mühe 
vorgenommen werden 


‚Sie ist überall dort unentbehrlich, wo rationell des VW-Anlassers außer 48 

gearbeitet werden muß, z. B. in Werkstätten, DE un rn 

an Tankstellen usw alle 2525K | | [200] "si | 1 
25052 | [208 | 12 IT 20 | 1 Ersatzbacken (per Paar) 

8816 GK | 220 so | 1 2525K-1 | IE j ea) 1 Paar 

VOLKSWAGEN-Typenbezeichnung Typ 1 = VW 1200, 1300, 1500 (Käfer), 1831 Typ2= VW Transporter Typ3 = VW 1500, 1600 


Typ4=VW411 Typ48=K70 Typ 122, 124, 126, 127 = VW Industriemolore 
122 


Spezialwerkzeuge sraneitenn VOLKSWAGEN-AUDI Pe 


Steckschlüssel 
'CHROM-VANADIUM 
mit Kugelgelenk 


2527-13 
er 
LY p/ 
Anwendung: Typ: 
für Befestigungsmuttern der 1,2,3,122, 
Kraftstoffpumpe 124, 126 
für Temperaturfühler 3, 4 mit Ein- 
am Kurbelgehäuse spritzmotor 
No. hy > 
g 
2527-13 13 210 200 1 


Vr2zerf Messingdorn 


2534 


Anwendung: 

zum Aus- und Eintreiben von Buchsen, 
Lagerringen usw. 

Montage des Mittelbolzens der Lenkung 


2534 | 20# | 20 
Spezialschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
für Zylinderkopfmuttern 

2565 . u 


Öldienstschlüssel 
‚CHROM-VANADIUM 


2567 


U) 


Anwendung: Typ: 
für Zylinderkopfmuttern in Verbindung mit 
Drehmomentschlüssel HAZET 6121 CT, 1,2,3, 4, 122, 
1/2" OD) Antrieb 124, 126 
2565 | | 15 90 |] 125 5 
Hazell Spezialschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
2566 mit trinamie"” -Griff (ges. gesch.) 
Kunststoff, schwarz 
Anwendung: Typ: 
2566-1: für Zeit- bzw. Temperaturregel- 
Schalter und für Schlitzmuttern 
der Radiobefestigung 2,4, 181 
2566-2: für Rosettenmuttern an ver- 
schiedenen Schubschaltern 1,2,3,4 
Aer somuns | rer | = | GG > 
mm mem mm 5 
2566-1 E 37 108 | 120 5 
2566-2 65 37 108 130 5 


‚Anwendung: Typ: 

für Öleinfüll- und Ablaßschraube am Getriebe 1,2, 3,4, 
(17 mm innen) Passat 
für Ölablaßschraube am Motor 

(21 mm außen) 1,2,3,4 


für Öleinfüll- und Ablaßschrauben 

an den Untersetzungsgetrieben 

(17 mm innen) 

auch für Transporter mit 14”-Rädern 2 


für Befestigungsschraube (21 mm außen) 


der Keilriemenscheibe 1,2,3,4 
für Öleinfüll- und Ablaßschraube 
am Differential und Getriebe 
(21 mm außen) 48 
no s|ıle/s> 
mm | mm | mm f 
2567 i7x2il - 250 | 20 | 1 
ei Ventileinstellschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
IT 
| 
‚Anwendung: Typ: 
2568 für Ventile 1, 2bis 1,61,3 
2568-1 für Ventile 2,3,4 
2568-2 für Ventile 2=1,7;1,8;21 
4=1,7;1,81 
Bedingt durch die große Heizbirne ist der 
Spezialschlüssel HAZET 2568-2 mit der 
tiefen Kröpfung notwendig 
2568 1" 2 245 175 1 
2568-1 13 | 35 235 240 1 
2568-2 14_| 85 | 300 | 520 1 


Typ 4 = vW411 


VOLKSWAGEN-Typenbezeichnung _ Typ 1 = VW 1200, 1300, 1500 (Käfer), 181 
Typ48-=K70 Typ 122, 124, 126, 127 = VW Industriemotore 


Typ 2 = VW Transporter Typ 3 = VW 1500, 1600 
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IE Spezialwerkzeuge sraneitenn VOLKSWAGEN-AUDI 


Spezialschlüssel 


CHROM-VANADIUM 


Sprengringzange 
SPEZIALSTAHL 


rechtwinklig abgebogene Zangenspitzen 
2573 2576 er 
P— 
f 
Anwendung: Typ: 
‚Anwendung: Typ: für Sicherungsringe am Kolbenbolzen 1,2,3, 4, 122, 
für Befestigungsmuttern am Ansaugrohr 1,2, 3 bis einschl. 124, 126, Audi 80 
Baujahr 71 für Sicherungsringe am Drehzahlregler 122, 124, 126 
für Verteilerschraube bei der Audi 60, 72, 90, des Deckelverschlusses am Handschuh- 1,3 
Zündeinstellung 100 kasten 
kB 
T 
No. s ı Lt I m No. | S |: 25 
2573 | F wie, 285 | 170 1 2576 | - 10 | 160 1 
Prazerf Ventil-Einstellwerkzeug Vrazerf Spezialschlüssel 
 CHROM-VANADIUM CHROM-VANADIUM 
VW-AUDI-Sonderwerkzeug 
2574  vwsas 2579 
ee , i 
€ EN 
= 
Anwendung: Typ: 
f für Befestigungsschrauben des Deckels 
4 Dieser Bereich ist gegen Verschleiß am Achsantrieb und des Lagerdeckels 
zusätzlich oberfliächengehärtet am Achsrohr 1,2,3,4 
für Befestigungsschrauben des 
Auspufftopfes am Zylinderkopf von oben 
Anwendung: Typ: nach Abnehmen des Motorabdeokbleches 1,2,3 
zum Niederdrücken der Tassenstößel Passat bis 2579 | | 13x13 330 170 10 
am 1,31 Motor Baujahr Dez. 77 3 
1,5 und 1,6} Motor Passat, Golf, Bei Radkappenabzieher 
Scirocco, CHROM-VANADIUM 
Audi 80, 100 
1.51 Motor Passat- und 2580 
Golf-Diesel 
in Verbindung mit Ventilplättchenzange 
HAZET 2599, siehe Seite 126 
2574 | I = 245 250 | 1 
Ventil-Einstellwerkzeug 
CHROM-VANADIUM 
VW-AUDI-Sonderwerkzeug Anwendung: Typ: 
2574-1 vw2ore für Radzierkappen 12,34 
| _2580 - 85 6 | 5 
Nachstellhebel 
CHROM-VANADIUM 
Dieser Bereich ist gegen Verschleiß 
zusätzlich oberflächengehärtet 
Anwendung: Typ: 
zum Niederdrücken der Tassenstößel d ‚Anwendung: Typ: 
am 2,2 1Motor Audi 100 für Bremsbacken in der Trommelbremse 1,2,3, 4,48, 
in Verbindung mit Ventilplättchenzange Passat, Golf, 
HAZET 2599, siehe Seite 126 Scirocco, Polo 
2574-1 JE 255. | 2807]: = 2582 | - | 315 100 | 10 


Typ 4 = Vw411 


VOLKSWAGEN-Typenbezeichnung _ Typ 1 = VW 1200, 1300, 1500 (Käfer), 181 
Typ48=K70 Typ 122, 124, 126, 127 = VW Industriemotore 


Typ 2 = VW Transporter 


Typ 3= VW 1500, 1600 
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Spezialwerkzeuge würareitenen VOLKSWAGEN-AUDI 


Schraubendreher-Einsatz 
für Innensechskantschrauben 


Hülse CHROM-VANADIUM 
Klinge SONDERSTAHL 


für höchste Beanspruchung 


Vrazerl Zündeinstellschlüssel 
'CHROM-VANADIUM 
2591 
Anwendung: Typ: 


Golf- u. Scirocco-GTl, 
Golf- u. Scirocco 1,5; 1,61, 
Passat- u. Audi 80 1,5; 1,61, 
Audi 100 1,6; 2,0; 2,21, 
LT201 


für Befestigungsmutter am 
Zündverteiler 


Anwendung: Typ: 
für Innensechskantschrauben an 1,2,3,48 
Gelenkwellen Audi 80 
an Kraftstoffpumpen- und Ölfilterflansch, 
Ansaugrohr, Keilriemenscheibe, Passat, 
Achsflansche am Schalt- und Scirocco, 
Automatik-Getriebe Audi 80 
der Bremsscheibe an der Antriebswelle 48, 
Scirocco 
T 
No se ud >= 
mm mm 9 
2584 6 70 70 10 
Einseitiger Maulschlüssel 
SPEZIALSTAHL 
9] 
| 
4 as u 
2 
i U 
Anwendung: Typ: 


für Gewindestutzen des Wärmetauschers 
am Auspufftopf 


7 s A |+% 
f lo | 9 
2588 #4 | 6 385 | 660 1 


T-Griff-Schlüssel 
CHROM-VANADIUM 
10 mm Innensechskant 


2589 
Anwendung: Typ: 
für Ölsiebbefestigungsschrauben 13,8 
5 Mes 
No. | 
ö ARMEE 
280 | 10 | 150 100 | 1 


T 
Re sle|ss 
mm mm | 
2591 | 13 270 
Ki Einstellschlüssel 
für Kupplung 
2595 SPEZIALSTAHL 
an 
Anwendung: Typ: 
zum Nachstellen der Kupplung 1,2,3,4 
2595 [| 14 | © 45 10 
Offener Doppelringschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
VW-AUDI-Sonderwerkzeug 3035 
2597 x „\ 
124 
PN) 
” 
‚Anwendung: Typ: 
für die Einspritzleitung an Diesel-Motoren 
42yl Golf D, Passat D, 
5 2yl. Audi 100 D, 
6 zyl WW-LTD 
2597 __ [17x17 | 235 1 
Vr2zerf Einseitiger Ringschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
2598 
“ 
Anwendung: Typ: 
zum Betätigen der Befestigungsschrauben Passat- und 
an Einspritzpumpe bei Ein- und Ausbau, Golf-Diesel- 
bei Einstellung des Einspritzbeginns bzw. Motor 
bei Wechsel des Zahnriemens 
2598 |] 1: is: 7 3355.21] >80 716 


VOLKSWAGEN-Typenbezeichnung _Typ 1 = VW 1200, 1300, 1500 (Käfer), 181 
Typ48=K70 Typ 122, 124, 126, 127 = VW Industriemotore 


Typ4 = W411 


Typ 2=\W Transporter Typ3= VW 1500, 1600 
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Mi Werkzeuge üraneienn VOLKSWAGEN-AUDI 


m. 
Ventilplättchenzange No. Artikel/Anwendung Typ ] 
CHROM-VANADIUM ee N IS ne 
2599 VW-AUDI-Sonderwerkzeug 10-208 615-11x13 Starter--und Blockschlüssel 
11x13 mm, 
13 mm für Flanschschrauben 
Fa: am Vergaser 42 
für Befestigungsschrauben 
der Auspuffrohre 
an der Schwungradseite 1,2,3 
615-14x17 dito 14x 17 mm, 
17 mm für Kontermutter 
R der Lenkungseinstellung Scirocco 
ae it ders vergütet ll 
ehren deson Se 630-17x19 Doppelringschlüssel 
Team ans 
8 rl 19 mm für Ölablaßschraube 
neh: . Le am Motor Golf 
zum Auswechseln der Ventilplättchen Passat bis 
bei niedergedrücktem Tassenstößel Baujahr 
SuleLMoibe PENDEL 7aBLgb-4 Splintetreiber Amm, mit == 
1,5 und 1,61 Motor Passat, Golf, besonders langer Spitze, 
Scirocco, => |für Sicherungsstifte der 
Audi 80, 100 Scheibenbremsbelagträger 
1,51 Motor Passat D, im Bremssattel alle 
GolfD B L —ı 
2,2 1Motor ‚Audi 100 757-10 Universal-Gripzange zum 
in Verbindung mit Ventileinstell-Werkzeug nn 
HAZET 2574 bzw. 2574-1,siehe Seite 124 Be! BE N ETERNE 
2 > und Zahnscheiben fluchten 48 
_ 766 _ |Spezialschlüssel 
1 mit Außensechskant 27 mm 
F- für Verschlußschraube des 
ii Totpunktmarkengebers zum 
No. Artikel/Anwendung Typ Einstellen des Zündzeit- Igor, 
ar — kti I Mot | Scirocco 
425-6 |Sgchskant-Steckschlüssel Ban en 2 
_e |fürSchrauben der 1,2,3,4, Radschraubenkurbel 19mm, | 5 
| Scheibenwischerarme 48 mit Radkappenabzieher 11,2,3,4 
425-10 \dito 10 mm, zum Einsteilen 
der Handbremsseile 1,3 | 
|für Schrauben der Scheiben- |2ab nschlü 
|wischerarme Baujahr 70 Radmutternschlüssel 
„Kombikreuz", 
19 mm, f 
600-7 |Ring-Maulschlüssel, lang, mit Radkappenabzieher 1,2,3,4 
7 mm, für Einstellmutter 
an der Lenkung Scirocco 
774-1 dito 17 mm alle 
außer 
1,2,3,4 
600-15 dito 15mm, . Bern 
rSoadampter ale And 777N-90 und Kugellager-Abzieher alle außer 
6800-19 to om; 7TIN-1 für Hinterachslager Transporter 
für Ölablaßschraube am Motor | Audi 80 a “= Baujahr 
612-8x 10 Offener Doppelringschlüssel u u = 
8x 10mm, 719-2 Ausdrücker 
m |8 mm für für Spurstangenköpfe 
— Stromschienenverbindung y aus dem Lenkhebel 
R zur Glühkerze GolfD y 24 mm Gabelöffnung alle 
8mm 
für Bremslüfterschraube alle Audi a | 
612-10x11 dito 10x 11 mm, Universal-Kugelgelenk- 
für Bremsleitungs- abzieher R 
verschraubungen Gabelöffnung konisch 
und Entlüfterschrauben alle 18-22 mm alle 
612-12x14 dito 12x14 mm, Universal-Radabzieher zum 
für Glühkerzen GolfD Abziehen des Kettenrades 
612-13x15 dito 13x 15mm und von der Kurbelwelle 48 
612-17x19 dito 17 x 19 mm für die Fahrzeuge 
Kraftstoffschlauchanschlüsse |mit 
(Überwurfmuttem) K-Jetronic 
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IEe=i Normalwerkzeuge sraeitenen VOLKSWAGEN-AUDI 


No. Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
Kolbenringzange 880-13 Sechskant-Steckschlüssel- 
für Kolbenringe Einsatz 13mm, 
von 50-100 mm & alle = 3/8” DI] Antrieb, 
\und 
8821-10 | Verlängerung 10”, 
für Befestigungsmuttern 
—=s am Bremskraftverstärker 48 
N a Soaen AINERHEIE 880 TZ-20,8 Doppelsechskant-Steck- 
der Ventilfedern alle schlüssel-Einsatz 
u mit Haltegummi, 
\ 2 3/8” D Antrieb, | 
Br ee 20,8 mm | 
j | 
= —— a oder 
794 U-; Kolbenring-Spannzange zum 880MgT Sechskant-Steckschlüssel- 
Zusammendrücken der Einsatz DBP 
Kolbenringe beim Aufsetzen mit Dauermagnet und 
er der Zylinder > Kunststoff-Führungsbuchse 
as bzw. beim Einsetzen der alle außer in Verbindung mit 
Kolben in den Zylinder Ro 80 88166 Umschaltknarre mit 
- = Gelenk 11" 
795-2 Ventileinschleifer 
25 mm 8 alle @ 
> und 
—r 
8821-6 Verlängerung 6° 
——_ für Zündkerzen alle 
797 Bremsfedernzange 880TZ-22 Doppelsechskant-Steck- 
z—— |für Bremsfedern schlüssel-Einsatz, 
4% | in der Bremstrommel alle extra tief, 3/8” D] Antrieb, 
4 2: == |22 mm 
798 Schlauchklemmenzange, In Verbirieuang mit 
-—= | mit drehbaren Backen, für 8820 Universalgelenk 
er selbstspannende 
(6 == Schlauchklernmen an ge 
den Warmiuftschläuchen 1,2,3,4 und 
= = — s816P Umschaltknarre 8” 
801/3 Zylinderkopf-Dichtigkeits- u 
Prüfgerät zum Prüfen = 
von Undichtigkeiten 
des Zylinderkopfes, und 
der Zylinderkopf-Diehtung 8821-6 Verlängerung 6” 
und des Motorblocks 
an wassergekühlten Motoren |alle z—e für Rückfahrscheinwerfer 
| ohne Demontage von Auspuff- | Passat, 
| und Getriebehalterung Audi 80 
Kugelkopf-Schraubendreher | 
a etgungeschraiben 8806-2 Schraubendreher-Einsaz 
| der äußeren Türgriffe, IE Kreuzschlitzschrauben 
nach Abbau der | |91,2 f 
ür- i | '/3" D Antrieb, alle mit 
TurIngenyerseldung ? |für Schrauben am Automatik- 
827-05 dito 5 mm, Schieberkasten getriebe 
für verstecktliegende 
Innensechskantschrauben .- >: n 
an der Ölwanne zwischen 900-17 Sechskant-Steckschlüssel- 
Motor und Getriebe, Einsatz, '/2” D Antrieb, 17 mm, 
Ölstandskontrollschraube |für Verschlußschraube 
\am Getriebe Scirocco des Totpunktmarkengebers 
zum Einstellen 
8501 19-3 | Schraubendreher-Einsatz des Zündzeitpunktes 
für Innensechskantschrauben am 1,51'Motor Passat 
a (Gesmlänge Som), 900-19 dito 19 mm, in Verbindung 
1/4" D Antrieb, mit Drehmomentschlüssel 
) HAZET 6121 CT, 
in Verbindung mit \LT28, 10-120 Nm 
863PC Umschaltknarre 4.12”, \Lra1. für Zylinderkopfschrauben |48 
abgewinkeite Form, LT35, 
für Ventileinstellung | Audi 1008, 900-30 dito 30 mm, zum Betätigen 
am 21/4-Zyl. Motor ILS, GLS des Sechskantteiles aus 
VW 530 zum Ermitteln 
des Reibmomentes 
der Vorgelegewelle 48 
| 
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BE Ke=f Normalwerkzeuge saretenn VOLKSWAGEN-AUDI 


No. | Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
900 2-8 Doppelsechskant-Steck- | 990-6 |Schraubendreher-Einsatz | 
| schlüssel-Einsatz VW-AUDI-Sonder- |für Innenvielzahnschrauben 
Er 1/2” D] Antrieb, 8 mm, werkzeug VW 174 |(XZN), 1/2” 7] Antrieb, 
|für Befestigungsschrauben | |M6, für Stützrohr 1(1500 
| der Tellerfeder-Kupplung und | 1 (1500 <i> des Freilaufs Automatik) 
des Drehmomentwandlers | Automatik) 
9002-24 | dito,24 mm | Passat, 9909-8 dito MB, 1,3,4, 
| für Öldruckschalter | Audi 80 lange Ausführung, Golf, 
962 "Zündkerzen-Einsatz | —. a ui Be 
| mit Gelenk, Audi 50 
"72" DI Antrieb, 20,8 mm alle 
e } — 990-10 Schraubendreher-Einsatz 
985-17 Schraubendreher-Einsatz s für Innenvielzahnschrauben 
für Innensechskantschrauben, PP} (XZN) M 10, 
| Va” D] Antrieb, Passat, für Pleuellager 48 
re} 17 mm, Golf, 
für Öleinfüll- und Ablaß- Scirocco, 90SLg-10 dito (Gesamtlänge 120mm) |Polo, 
|stopfen am Getriebe Polo für Zylinderkopf Audi 50, 
| 0,9-1,1 | Motor Derby 
986 L9-5 |Schraubendreher-Einsatz | 
für Innensechskantschrauben 990Lg-12 dito M 12, lange Ausführung, 
1/2” D) Antrieb, (Gesamtlänge 100 mm) 
5 mm, lange Ausführung 48, Passat für Mitnehmerscheibe 4 
(Gesamtlänge 180 mm), Scirocco, an der Kurbelwelle Automatik 
an der Ölwanne alle Audi 
Ölstandkontrolle 990SLg-12 dito (Gesamtlänge 140mm) |Golf, 
am Getriebe Scirocco für Zylinderkopf Scirocco, 
Passat, 
986-6 dito 6 mm, Audi 80, 100 
für untere Lichtmaschinen- | Audi 80, is = 
halterung Passat 991-12 Schraubendreher-t A 
—\ Ei für Gelenkwalle; Benzin- für Innenkeilprofilschrauben 
pumpen- und Ölfilterflansch, Pen (RIBE CV), '/2" U Antrieb, 
‚Ansaugrohr, Keilriemen- M 12, am Festsattel 
scheibe, Achsflanscheam | der Scheibenbremsen 48 
Schalt- und Automatik- B > Eee | B| 
Getriebe, für Lichtmaschinen- 1000-46 Sechskant-Steckschlüssel- 
halterung (Einsatz durch ein Einsatz, ®/4* Ül Antrieb, 46mm, |2, 48, 
Loch des Abschirmbleches für Kronenmutter an der 11 Trapo 
für den Zahnriemen stecken) |Audi 80 Gelenkwelle, ab 
| für Hinterachsmutter Baujahr 68 
986 L9-6 dito 6 mm, lange Ausführung | 
(Gesamtlänge 137 mm) 1,2,3, 48, 1000-55 dito 55 mm, 
für Gelenkwellen Passat für Radlagereinstellung 
aaa für Kraftstoffpumpen-und |Passat, Zwillingebereifung) 
Ölfilterflansch, Ansaugrohr, |Golf, ander Hintariohse LTs5 
Keilriemenscheibe Scirocco — | — 
Benzintank, Keilriemen- 48, |angbeckzange | 
scheibe, Bremsscheibe Golf, [zum Herausnehmen 
an der Antriebswelle Scirocco |der Ventilkegelstücke Audi 80 
986Lg-7 dito 7 mm Golf, 
(Gesamtlänge 100 mm) BerocRor 
für Ventileinstellung 0lo, T m I 
ed am 1,11 Motor Audi 50 (Sielerungering 
091,1,11,1,81 Derby Be am Ölüberdruckventil 48 
131 Passat } 
ab Bau- 
jahr 78 
. Zange für äußeren 
986-8 Schraubendreher-Einsatz Sicherungsring im 
ei TUE nee oh Kanischfeuben, Eat 5 |Schwenklager (Federbein) |Audi 80 
8mm, zu I | 
für Federstabbefestigung 1,2,3 | | 
986SLg-8 dito 8mm, 1846 c-2 dito, für Sicherungsring 
lange Ausführung Golf, an der Antriebsstange 
Be (Gesamtlänge 120 mm) Scirocco, Br der Kraftstoffpumpe 48 
für Zylinderkop! olo, ER 
am 1,11Motor Audi 50 
986Lg-10 dito 10mm |Passat, — 
(Gesamtlänge 140 mm) \Golf, dito, für Sicherungsring 
_——— in Verbindung mit |Scirocco vor der Anlaufscheibe 
Drehmomentschlüssel 51 der Hauptwelle 
HAZET 6121 CT, 10-120Nm, |Motor), dito auf der 
für Zylinderkopf Audi 80 Antriebswelle Audi 80 
| 
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Ki Normalwerkzeuge srazeitenn VOLKSWAGEN-AUDI 


No. Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
| 1846K-2 Zange für 2146 Fühlerblattlehre ] 
Sicherungsring 6teilig, zum Messen des 
der Kupplungs-Antriebswelle |48 Ventilspieles alle 
| 
| 
1847-2 Zange für 2 ab 2153-1 TAutolicht-Prüfer 
= großen Sicherungsring am |August 67, \ mit Schraubendreher- 
Doppelkegelrollenlager _ = |Klinge 4,5 mm, 
le ee EV 
| für Sicherungsring 
an der Antriebswelle zum Einstellen 
am Lagerschild 1,2,3,4 des Zündzeitpunktes 
am Gelenkflansch 1,2,3,4 zur Anzeige 
des Zündzeitpunktes 
vor den Gleichlaufgelenken beim Einstellen der Ventile | 
der Gelenkwelle 1,2,3,4 
zum Einstellen 
vor dem Synchronkörper 2ab der Leerlauf-Gemisch- 
für 3. und 4. Gang Baujahr 72, und Regulierschrauben 
4 Schalt- der Vergaser alle 
|getriebe 
= 
vor dem 3. bzw. 2. Gangrad 2165-1 |Hebeleisen | 
auf dem Triebling 11,2,3,4 | zum Abziehen 
— | der Staubkappen 
vor dem Synchronring an der Vorderachse alle 
der Hauptwelle ‚Audi 80 
1847-3 [Zange fürSicherungsringe 48, Passat, | —ıl 
im Gleichlaufgelenk außen Golf, 2166-2 Montagegabel, 
| Scirocco, 27 mm Gabelöffnung, 
| Polo, zZ —— für Spurstangenköpfe 
Audi 50, 80 are aus dem Lenkhebel \alle 
1932-1 Absetzzange für Er E 
| 2171-1 Ölfiiterschlüssel 48, Passat, 
Karosserie-Instandsetzung \ 172” DI Antrieb Golf. 
(VW-Merkblatt A-72, Akt. 71) | Sam? ee 
Absetztiefe 12 mm alle % [Per@t! 
u | 
1966-1 Schlag-Ausziehgerät 
fü ä 2171-2 dito, mit Hebel, | 
für Scheibenbremsbeläge alle für Ölfiiter am LTo8, 
i Diesel-Motor Lr31 
‘ 
a 
Winkelschraubendreher 
mit Zapfen, 
für Innensechskantschrauben 2172 Ölfiiterschlüssel DBGM r 
(RIBE CS}: 3&" D) Antrieb und 
Smm = 19 mm @ Antrieb, 
B 65-120 mm Spannweite alle 
oder I 
Winkelschraubendreher 
für Innensechskant- nu v_ 
schrauben 2740 [Gelenkschlüssei 
6&mm für Innensechskantschrauben, | 
3/8” D Antrieb, | 
| der Laufschienen 6mm | 
am Bodenblech I 
und am Vordersitz 48 
oder 
2100L9-10 dito, lang, 10mm, 2748 Schraubendreher-Einsatz 
für Ölablaßstopfen für Innensechskantschrauben 
am Motor 48 —— & mm der Ölwanne alle Audi, 
| = und Wasserpumpe | außer 
| am Motorblock | Audi 80 
| 4 
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Bi Mel Normalwerkzeuge sraneienen VOLKSWAGEN-AUDI 
No. | Antikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
| 2775 " [Doppelsechskant- 4520-1 Aufdrücker 1 f 
| Steckschlüssel-Einsatz, für Sicherungskappe 
r\ 1/2" D Antrieb, (Eingriffsicherung) bei 
Bm |27 mm, Passat, herausstehenden Schrauben 
(besonders hinterdreht und der Kraftstoffeinstellung 
zur Aufnahme Golf- an DVG-Vergasern alle 
MN ar LE’ she —_ BZ | 
Deut Möhrehen) ve Sooocr Drehmomentschlüssel DBP 
mit Einsteck-Umschalt- 
4500/10 Vergaser-Werkzeugsatz, knarrenkopf, 
| 10teilig alle z.B. HAZET 6290-1 CT-UK, 
Inhalt: ®/8" D Antrieb, 5-60 Nm 
615-11x113, 4503, 4507, in Verbindung mit 
4507-1, 4513-13, 4513-14, Einsteck-Ringschlüssel 
4515, 4518-1, 4519, \ HAZET 6630 c-17 
|4520-1 | für Sechskantmutter M 10° 
4513-13 Spezialschlüssel | Stoßdämpfer an Seitenschild 1 
für Solex-Vergaser dito, für Federbein 
13mm | an Aufbau (hinten) und 
Schlitzmutter, Zusammenbau |Golf, 
4513-14 dito 14 mm Federbein (hinten) Scirocco 
|Steckschlüsse-EinsatzSeite ee Frag; 
für Verschlußstopfen |in Verbindung mit 
der Hauptdüse, Einsteck-Ringschlüssel offen 
[44 mm HAZET 6612-11 
|für Schwimmernadel-Ventil \alle für Rohranschlußmutter 
| an Bremsleitung alle 
Schraubendreher-Seite dito HAZET 6612-17 
für Hauptdüse; für Sechskantmutter M10x1 Polo, 
(diese sitzt bei Federbein an Aufbau (hinten) | Audi 50 
verschiedenen Modellen | 
im Verschlußstopfen) alle Drehmomentschlüssel DBP 
“ mit Einsteck-Umschalt- 
für andere Düsen alle knarrenkopf, 
für verschiedene z. B. HAZET 6292-1 CT-UK, 
Schlitzschrauben alle "/2” D Antrieb, 20-200 Nm 
für Leerlauf-Gemisch- oder 
und Regulierschraube [alle HAZET 6293-1 CT-UK 
Die Montage der Hauptdüse %/4” D Antrieb, 60-360 Nm 
und des Verschlußstopfens in Verbindung mit 
ist am linken Vergaser Einsteck-Ringschlüssel 
nur möglich, wenn dieser HAZET 6630 d-13 für 
ausgebaut ist 3, Ro 80 Sechskantmutter M 8, Zu- Golf, 
4514 Spezalschlüssel 13 mm, sammenbau Federbein (vorn) |Scirocco 
\\, |türFlanschschrauben fürSechsientmutterM 12, |Pob 
wi MERSOIK N IGEPSTE Bl Audr Federbein an Aufbau (vorne) | Audi 50 
i dito HAZET 6630 d-22 
I Sc nekanunutten 
4515 Schraubendreher alle mit MAXI, | 1, Passat, 
für Anreicherungsventile PDSIT- Zusammenbau Federbein Audi 80 
2 in Solex-Vergasern | Vergasern 
4517 Schraubendreher | Passat 
«8 für Drosselklappen- 11,3; 1,5; 
Einstellung 1,61, 
Audi 80 
4518-1 | Auszieher 
für Sicherungsstopfen 
2 (Eingriffsicherung) 
bei innenliegenden 
Schrauben der Gemisch- 
\regulierung und 
Leerlauf-Kraftstoff- 
einstellung an 
|DVG-Vergasern alle 
Einschlagdorn 
für Eingriffsicherungen 
bei innenliegenden 
Schrauben der Gemisch- 
regulierung und 
Leerlauf-Kraftstoff- 
einstellung an 
DVG-Vergasern alle 
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22er Werkzeuge sraneitenn DAIMLER-BENZ 


2700- 


HAZET 0-2700/83 Verchromt 


fl istent (Fortsetzung) 
835-1 Schraubendreher für 
! i Kreuzschlitz- 
2700 Werkzeug-Sortimente schrauben, Gr. 1 
CHROM-VANADIUM m 
1. f 835-2 dito, Gr. 2 
für Daimler-Benz-Pkw 835-3 dito. Gr 3 
wahlweise für Werkzeugwagen 8354 dito, Gr.4 


162, 166 TS, 171 oder 172HD 


915 
g16SP 
917-5 
918 
986 19-8 


18618 


INHALTSUBERSICHT HAZET 0-2700/45 Verchromt 


430 Doppelsteckschlüssel 745a-2 Durchtreiber 


EN BE RUN 1 Alle Spezialwerkzeuge der Daimler-Benz-Reihe auf den Seiten 
760-1 iversali 2 J ar-Benz-Reil 
age || 132-184 können auf Wunsch zusätzlich in diesen Sortimenten 
17x19 22x24 5 mitgeliefert werden 
ARE 830-2 _Werkstatt-Schrauben- - 
433 Drehstifte 0619, 2032 dreher 125x 5,5 mm Sortimente _ 
830-8 dito 150x8 mm ohne Wagen 
450 Doppelmaulschlüssel ar Sei 
6 832-2 Elektriker-Schrauben- li 
x7 8x9 a aunenn | [0-2700/45  Aseg 8 
HORU „ ERTE 834-2 Schraubendreher für | |0-2700/83 —_ Eiteiig ss 1 
13x 15 17x19 Vergaser, 25x6,5 mm . tent 
22x24 27x32 835-1 Schraubendreher für Vrazerl ir 
A Kreuzschlitz- 
)oppelringschlüsse| schrauben, Gr. 1 w iT 
gerade 835-2 dito, Gr.2 2700 Werkzeug-Sortiment 
6x7 8x9 835-3 dito, Gr.3 erg 
10x11 12x14 835-4 dito, Gr.4 für Daimler-Benz-Lkw 
13x15 17x19 2120-8 Rundfeile 8” für Werkzeugwagen 172HD 
630 Doppelringschlüssel 2122-8 Flachfeile 8” 
tief gekröpft 2132 _Waschpinsel INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-15/100 Verchromt 
12x14 13x15 2140-3 Schlosserhammer Perser = 
17x19 21x23 3009 450 Doppelmaulschlüssel 757-10 Gripzange 9" 
22x24 27x32 2143 Gummihammer 190g 6x7 8x9 760-3 Universalzange 9.1/2" 
10x11 12x18 S ü M 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-2700/83 Verchromt 14x15 17x19 Terz: ala: 
430 Doppelsteckschlüssel 731-5 Flachmeißel Be 2 Ze Er 797 __ Bremsfedernzange 
8x9 10x11 150x 15mm 821-1  Dreikant-Hohl- 
12x14 19x15 7452-2 Durchtreiber 610 Doppelringschlüssel schaber 150 mm 
17x19 22x24 120x2 mm gerade 832-2 _ Elektriker-Schrauben- 
Se 746-2 Körner 120x 12mm Oel er Gehen Er SoDE 
433 __Drehstifte 0619, 2032 10x11 12x18 835-1 Schraubendreher für 
7482-2 Splintetreiber 14x15 17x19 Kreuzschlitz- 
450 Doppelmaulschlüssel 115x2 mm 22x24 27x30 schrauben, Gr. 1 
6x7 8x9 748b-4 dito 150x4mm 32x36 835-2  dito,Gr.2 
10x11 12x14 7486-6 dito 150x6 mm 630 Doppelringschlüssel 835-3 dito, Gr.3 
13x15 17x19 7486-8. dito 150x8 mm BEEgEaSER RE4 | +ditagr.d 
22x24 27x32 : i 6x7 8x9 836-1 Werkstatt-Schrauben- 
760-1 Universalzange 4.'/2” 10x11 12x18 dreher 100x5,5 mm 
&08-15 Ringmaulschlüssel 760-3 dito 9.12” 14x15 17x19 836-3 dito 150x 8mm 
EN 767-2 _Zündkerzenschlüssel re RN 
610 Doppelringschlüssel 20,8 mm he x 900 Sechskant-Einsätze 
gerade Fa ae 652 __Reifenheber 24”, 172” LI Antrieb 
6x7 8x9 nzang 2 Stück 10 11 12 18.14 
10x11 12x14 821-1 Dreikant-Hohlschaber | | 730-7 Flachmeißel 15 17 19 22 24 
18x15 17x19 150 mm 250x26 mm 27 30 32 
630  Doppelringschlüssel ga02 Werkstatt-Schrauben- | | 7315 dito 150x15mm S00TZ Doppelsechskant- 
Bei gehrgpn SE dreher 125x5,5mm || 7405 Kreuzmeißel Einsätze 
Trie ı.21228 830-8 dito 150x8mm 17837 Horn extratief 21 27mm 
A olzR 8322 Elektriker-Schrauben.| | 7462, Kömer120x12mm 915 | Schiebegriff 12" 
5 &: "| | 748a-2 Splintetreiber 916SP Umschaltknarre 10.374” 
645 __ Doppelgelenkschlüssel Geha FOL 115x2 mm 917-3 Verlängerung 3” 
17x19 mm 834-2 Schraubendreher für | | 7486-4 dito 150x4mm 917-5 Verlängerung 5” 
650-12 Reifenheber 12", Vergaser, 25x6,5mm | | 748b-6 dito 150x6mm 218 Verlängerung 10” 
2 Stück 834-3 dito 25x8mm 748b-8 dito 150x8mm 920 Universalgelenk 


Gelenkknarre 11” 
Sechskant-Einsätze 
"72" D Antrieb 

10 13 14 17 19 
22 24 27 32 
Schiebegriff 12* 
Umschaltknarre 10.°/4” 
Verlängerung 5" 
Verlängerung 10” 


Schraubendreher- 
Einsatz für Innen- 
sechskantschrauben 
8mm 


9869-10 dito 10 mm 


1850-3 
1950-4 


2120-8 
2122-8 
2130 
2132 
2140-3 


2140-5 
2143 
2147 


2150 
2534 
2745-1 


Kombizange 7.114" 


Plastik-Hammer 
105x 35 mm 
Rundfeile 8” 
Flachfeile 8" 
Drahtbürste 
Waschpinsel 


Schlosserhammer 
300g 
dito 500g 


Gummihammer 1909 


Fühlerblattlehre, 
20teilig 


Reißnadel 
Messingdorn 


Spezialschlüssel für 
Einspritzleitung 


‚Fortsetzung rechte Spalte 


Fortsetzung nächste Seite 
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(Fortsetzung) 


HAZET 0-15/100 Verchromt 


1801-2 Seitenschneider 6.'/2” 


2120-8 Rundfeile 8” 


2122-8 Flachfeile 8” 
SE as 2122-10 dito 10” 
1846 a-2 innen, gerade 2130 Drahtbürste 
1846b-2 innen, abgewinkelt 2132 _ Waschpinsel 
1846-2 außen, gerade 2140-2 Schlosserhammer 


1846.d-2 außen, abgewinkelt 2009 


2140-5 dito 500g 
1850-3 Kombizange 7.14” 2140-10 dito 10009 
2100  Winkelschrauben- 2143 Gummihammer 1909 
dreher für Innen- 2147 _ Fühlerblattiehre, 
sechskantschrauben 20teilig 
& 7 8 9 10 2150 Reißnadel 
12 14 17 19 2161  Ölkännchen 150 ccm 


Alle Spezialwerkzeuge der Daimler-Benz-Reihe auf den Seiten 
132-134 sowie Steckschlüssel-Garnituren der Serie 1000 mit 
#14" D Antrieb können auf Wunsch zusätzlich in diesem Sortiment 
mitgeliefert werden 


Spezialschlüssel 
'CHROM-VANADIUM 


abgebogen 
Einzelteil DB-No. 000589 210720 
DB-No. 000 589 21 0700 


2743 


im Satz 


‚Anwendung: 


1 r 
| Sortiment 
Na | ohne Wagen (Mn > 
0-157100 | | ToOteilig T 
Hazell Doppelgelenkschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
2722  fürinnensechskantschrauben 


im Satz DB-No, 000589 21 0700 


Anwendung: 


z.B. für Befestigung der Ölwanne 
am Motorblock 


Typ: 

alle Pkw, 
206 D, 306D, 
406D 


wo sl u = 
mm mm ° 
2722 6 285 20 | 5 
Gelenkschlüssel 


CHROM-VANADIUM 
für Innensechskantschrauben 
im Satz DB-No. 000 589 21 0700 


2739 
2740 


für Befestigungsmuttern des Vergasers 
180 
BEIN IE: 
mm mm ° 
12 | 15 75 5 
Spezialschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
für Einspritzleitung 


Einzelteil DB-No. 000 589 680300 
DB-No. 000589210700 


im Satz 


Anwendung: 
für Einspritzleitungen 


Typ: 

100, 130, 314, 
360, 360 h, 352 A, 
346/355, 401, 
‚402, 403, 407 h, 


615, 616,617 
Dieser Schlüssel löst den bisherigen 

Spezialschlüssel HAZET 2745 mil Ya" [] ab 

2745-1 | [17 SI SS oT 5 


Schraubendreher-Einsätze 
CHROM-VANADIUM 

für Innensechskantschrauben 

im Satz DB-No. 000589 21 07.00 


Anwendung: Typ: 

z.B. am Motor alle 

2747 u 5 160 © | ı0 
2748 6 220 90 10 
2749 8 100 60 10 
2750 | 10 130 8 | 10 


‚Anwendung: Typ: 

z.B. am Motor alle Pkw, 
206D, 306D, 
406D 

2739 [_ 5 _].25_] 165 T #0 

2740 | _6 245 160 10 

Kurz-Gelenkschlüssel 
 CHROM-VANADIUM 


” mit Doppelsechskant-Kopf 
2742-13 nsateDe.no 000589 210700 


Schraubendreher-Gelenkeinsatz 
CHROM-VANADIUM 

für Innensechskantschrauben 

DB-No. 12358902 1000 


in Verbindung mit Verlängerung HAZET 918-22 
DB-No. 123589 00 1600 (Sonderlänge 575 mm) 


2755 


Anwendung: Typ: 
z.B. für Befestigungsmutter der 100, 130, Anwendung: Typ: 
Einspritzpumpe 615,616 zum Ein- und Ausbau der Anlasser alle Pkw 

| 2742-13 ] BEE 250 | 25 ]| 10 2755 | BET] 128 | 270 5 
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2700- 


6kt. Steckschlüssel-Gelenkeinsätze 
‚CHROM-VANADIUM 


2756-17 = DB-No. 123589020900 
2756-19 = DB-No. 123589030900 


2756 


in Verbindung mit Verlängerung HAZET 918-22 
DB-No. 123 589 00 1600 (Sonderlänge 575 mm) 


Ventilfederteller-Halteschlüssel 
CHROM-VANADIUM 


DB-No. 615589 000300 


2769-3 
— 
2), 
Peer 
‚Anwendung: Typ: 
zum Einstellen der Ventile 615, 616, 617 


(Verhindert das Mitdrehen des Ventils) 
in Verbindung mit Ventileinstellschlüsseln 
HAZET 2769 oder 2769-1 


Ventileinstellschlüssel 
CHROM-VANADIUM 


2769 = DB-No. 6155890001 00 
2769-1 = DB-No. 421 589000100 


2769 


Beide Schlüssel sind jeweils paarweise zu verwenden 


Anwendung: Typ: 

2769: zum Einstellen der Ventile 615, 616,617 

2769-1: zum Einstellen der Ventile 615, 616, 621 
am Unimog 

2769 Er 14 230 | 180 | 10 

2768-1, 1, ——— 14 | 10 | 10 | 10 


Anwendung: Typ: > 
zum Ein- und Ausbau der mechanischen Getriebe alle Pkw en s | -E > 
Sig mm mm 
No. = L = a | 5766-3 E 170 65 1 
1 1 1 Par a 
2756-17 | 17 100 | 220 5 |] Ü+azerh Ventileinstellschlüssel oBGM 
2756-19 | 19 100 225 5 CHROM-VANADIUM 
an 2 rechts 15° abgewinkelt, links gerade, tiefgekröpft, 
Öldienstschlüssel 2771 besonders lang 
CHROM-VANADIUM DB-No. 110589010100 y; wu, 
DB-No. 000 589 24.07.00 R 
2760 — 
Anwendung: Typ: 
zur Ventileinstellung M 110 (280, 280C, 280E, 
Anwendung: Typ: ohne Ausbau der 280 CE, 280 S, 280 SE, 
für Ölstopfen an Motor, Getriebe und Hinterachse alle Pkw Ventilspreizfedern 280 SL, 280 SLC) 
27600 | | 14x17 248: 1215, ]: 3 2771 AT; 355 0 Te 4 
razerf Ventileinstellschlüssel Ürzzerf Doppelsechskant- 
CHROM-VANADIUM Steckschlüssel-Einsatz 
DB-No. 110589000100 CHROM-VANADIUM 
2768 2775 DB-No. 0015896509 00 
u Besonders 
3 \ hinterdreht zur 
2 Aufnahme der 
— Rücklaufröhrchen 
‚Anwendung: Typ: Anwendung: Typ: 5 
zum Einstellen der Ventile 100, 110, für Einspritzdüsen; Diesel-Pkw, 
in Verbindung mit 114,115, el ung 
Drehmomentschlüssel HAZET 6110-1 CT 123, 130 TIEREN 
2768-1 77 6_ | 10 I 5 DB 206, 207, 306, 307, 


1.406 D, L 407 D, 0 309 D) 


alle 
außer 100 


zum Durchdrehen des Motors 
an der Sechskantschraube 
auf der Kurbelwelle 


2775 27 82.7 11: »959:_1= 5 
V+2ze Vielzahn-Steckschlüssel-Einsatz 


CHROM-VANADIUM 
2776 


mit 33 Zähnen RE 
DB-No. 617589000900 je 


‚Anwendung: Typ: 
zum Aus- und Einbau des Rohrstutzens an der alle 
Einspritzpumpe und des Druckventils Diesel-Pkw 
zur Förderbeginnprüfung nach der Überlaufmethode 
No. sı pP T+Esa 
mm | mm | mm | mm [Fe 
2776 17x20| 24 15,5 | 55,5 95 5 
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Steckschlüsselsatz No. Artikel/Anwendung Typ 
'CHROM-VANADIUM 
18teilig DB-No. 000589530900 329-2 Geißfußschlüssel-Einsatz 
1/2" D) Antrieb, alle Pkw 
14 mm, (außer 
für Ventileinstellung Diesel 
in Verbindung mit und 600) 
Drehmomentschlüssel bis Bauj. 67, 
DB-No. HAZET 6110-1 CT und 230/8, und 
000 589 3907 00 Reduziereinsatz BE&RXX Ou.L319B 
958R-1 
für Leerlaufanschlagander |OM617 
Einspritzpumpe (240 D, 3.0, 
300 D) 
329-3 dito 17. mm alle Pkw 
für Ventileinstellung ab Bauj. 68 
(außer 
Diesel, 
in hausfarbenem 250 CE und 
HAZET-Metallkasten 3,5! Typen) 
| | 329-4 dito 17 mm M116 
No. Inhalt 22 m für Ventileinstellung (85 V4,51 
—i Me v8) 
880-7 -8,880Z-9 -10 -11 
-12 -18 -14 -15 -17 -19 Ben 
2800/18 -22 58! ı 426-7 Flexibler Sechskant- 
8815, 8816 P, 8820, | Steckschlüssel, 7 mm, 
8821-6 -8, 958R-1 | für Schneckengewinde- 
Schlauchschellen an alle 
Hazell Monteursatz Kühlwasserschläuchen Pkw 
'CHROM-VANADIUM 
21teili DB-No. 000 589 21.0700 DB-No. 
2805 ’ 123589120900 . 2 
603-15 Ring-Maulschlüssel 15 mm, 
für Muttern am Flansch der |alle Pkw 
—n Gelenkwelle und Hinterachse |ab Bauj. 61 
612-9x 11 _ [Offener Doppelringschlüssel 
|9x 11mm 
in Plastik- 9 mm für Entlüfternippel Lkw 
Tasche S 11mm für 
Bremsleitungsverschraubung 
Anwendung: ‚am Bremszylinder 
z.B. für InnsnsschskantSchrauben am Motor, und an der Radtrommel Lkw 
und Sechskant-Schrauben an Lichtmaschine 
Inspfi 2 612-10x11 dito 10x11 mm, 
Einspritzpumpe, Saugleitungen ua > : z 10mm für Bremsleitungs- 
880 12-13 -14 -17 -19, | verschraubungen alle Pkw 
8813, 8815, 8820, | x 
8821-3 6 -,958R-1, | 612-12x1 dito 12x 14mm 
le 2722, 2739, 2740, 2723-13, | 24 | 12 mm für Entlüfternippel 
2743, 2745-1, 2747, 2748, der Bremsen, Luftleitungs- 
| 2749, 2750 | verschraubung und 
Hydraulikleitungs- 
Werkzeugsatz verschraubung 
CHROM-VANADIUM Ban KURBIING) a] 1 
iii # mm für Entlüfternippel 
2806 Stellg DEFNo: 000 589 082300 12 und 14 mm für Schrauben 
am Geber- und Nehmer- 
Zylinder der Kupplung alle /8 
612-17x19 dito 17x 19mm 
für Einspritzleitungen Diesel 
630-21x23 |Doppelringschlüssel, 180, Db, 
h i tief gekröpft, 21x 23 mm, Dec, 
In Plastik- > 21 mm für Glühkerzen 200 D/8, 
Tasche ; "hinter der Einspritzpumpe | 220 D/8 
Anwendung: x | 
für Vergaser und elektrische Anlage 
320-3,5x4 4x3,5 5x5 | T 
5x4,5 5,5x6 6x5,5 8! | 748Lgb-4 Splintetreiber 4 mm, 
8x7 9x10 10x9 11x12 mit besonders langer Spitze, 
12x11 13x14 14x13, a |für Sicherungsstifte der 
2806/35 760-1, 833-1, 834-2, og | _ Scheibenbremsbelagträger | 
850-4 4,5 -5 -5,5 -6 -7 im Bremssattel alle 
8 -9 -10 -11, 858R-1, 
858 R-2, 863P, 865, 866, 
867, 868, 869 
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=] Normalwerkzeuge wann DAIMLER-BENZ HH 
No. Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
767-1 Zündkerzenschlüssel 250SE, Zylinderkopf-Dichtigkeits- 
\\ | mitKugelgelenk und Feder, |280SE Prüfgerät zum Prüfen 
20,8 mm Coupe, von Undichtigkeiten 
\ Kabriolett des Zylinderkopfes, 
\ der Zylinderkopf-Dichtung 
und des Motorblocks 
DB-No. an wassergekühlten Motoren | alle 
| 000581056700 
767-2 Zündkerzenschlüssel zu 
mit Kugelgelenk und Feder, 802/8 Batteriedienst-Behälter 
z 20,8 mm alle Pkw aus säurefestem Gummi, 
für ca. 4 destilliertes Wasser, 
€ mit 8 Werkzeugen alle 
DB-No. “ b  |inhatt: 
0015893909 00 \450-13x 14, 760-3, 
77aN Universal-Kugelgelenk- | 802-0 
abzieher \802-1 -2 -4 
Gabelöffnung konisch \830-2, 1848 
2 18-22 mm alle Pkw 
802-0 Batteriefüller 
790-1a Kolbenringzange ee 1 
ra zum Aufsetzen der Kolben- 
rn ringe von 65-110 mm 8 alle Pkw 
RR 802-1 Säureprüfer mit Aräometer 
— ) 
DB-No. Bo 
000589513700 
794-1 Kolbenring-Spannband 
ück 
aan mondrloken 802-2 Batterie-Polklemmen- 
Ft 60-125 mm & alle Pkw \ abzieher 
DB-No. 
00058904 1400 
802-53 Batterietester 12-0-12 Volt 
794-2 dito 90-175 mm & 314,352, mit einer beweglichen 
352, 360, i Prüfspitze 
DB-No. 360n - 
000 589 3831 00 B4eıdss, 
401,402, 
403, 407h 
880 TZ-17 Doppelsechskant-Steck- 
7940-3 Kolbenring-Spannzange schlüssel-Einsatz, tief, 
verstellbar /8" D Antrieb, alle Lkw 
” von 70-100 mm & —® 17 mm, mit Allrad- 
Na für Bremseinstellung antrieb 
Nu alle 
| 
DB-No. 
000 589 2061.00 | 
795-2 Ventileinschleifer alle Pkw 880 Mat [SschekantSteckschlüsser- 
 |25mm@ und O und | Einsatz DBP, extra tief, 
ei 1319 | 8” D Antrieb, 
| mit Dauermagnet und 
| Kunststoff-Führungsbuchse, 
20,8 mm, 
|für Zündkerzen alle 
Bremsfedernzange 
für aufgenietete und 
aufgeklebte Bremsbeläge 8816G Umschaltknarre mit Gelenk 
| in Trommelbremsen alle Pkw er 3/8" DI Antrieb 
® 
798-4 Spezialzange ’ P 
für Schlauchbinder in Verbindung mit 
„3 [2.8.anden Schläuche 2 
are |yom Zusatzluftschieber 880-17 Sechskant-Steckschlüssel- | 
an Einspritzmotoren alle Einsatz 17 mm, alle Pkw 
als Ölfilterschlüssel 
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2800 
No. Artikel/Anwendung | m No. Artikel/Anwendung Typ 
9002-12 | Doppelsechskant-Steck- 990SLg-12 Schraubendreher-Einsatz 
schlüssel-Einsatz, für Innenvielzahn- 
12” D) Antrieb, 12mm == schrauben (XZN) 
—a L N 
3 in Verbindung mit =: 2" TI Antrieb, M 12 
Verlängerung 917-5 
Dad DB-No für Zylinderkopf alle 
Drehmomentschlüssel 61758900 1000 außer 
HAZET 6121 CT alle Pkw 116,117 
für 12kt-Schrauben Ei 
der Sch heibı Baujahı 4 r 
SE RE uiahr 68 | o0oz-a6 |Doppeisechskant-Steck- 
900 TZ-20,8 Doppelsechskant-Steck- schlüssel-Einsatz, 
schlüssel-Einsatz 74" D) Antrieb, 46 mm 
D /2" DI Antrieb, ü N ii | 
== mit Haltegummi, UN M130 
Reduzier-Einsatz 
20,8 mm HAZET 1058R-2 für Bo 
\oder 1/2" D Betätigungswerkzeuge a S8 
900MgT | Sechskant-Steckschlüssel- für Tauchrohrgeber (350 SE) 
Einsatz, DBP, 
\ 1/2" DI Antrieb, 1000 Z-50 dito 50 mm 100 
== | mit Dauermagnet und DB-No. zum Durchdrehen (SOOSEL 
Kunststoff-Führungsbuchse, 000589120900 |des Motors 6,3) 
20,8 mm, 
für Zündkerzen alle Pkw in Verbindung mit | 
a ee = Verlängerung HAZET 1017-3 |100 
9008-17 Doppelsechskant-Steck- DB-No. 000 589 24 1600 \(450SEL 
schlüssel-Einsatz, 6,9) 
"fa" D) Antrieb, 
in Verbindung mit 1 
Drehmomentschlüssel 1014 |Drehstange mit 
HAZET 6121-1 CT 1016 _ |Umschaltknarrenkopf, 
für Aluminiumfelgen alle Pkw Zee 374” D) Antrieb 
| 918-22 - (Verlängerung 7 oe 
575 mm (Sonderlänge), 
„a /2” DO Antrieb in Verbindung mit 
| i R 1000-30 Sechskant-Steckschlüssel- 
DB-No Schraubendreher am 
123589001600 |Gelenkeinsatz = SF TEIEBONSITLIRBN VOR 
HAZET 2755 DE-Ne. | 
DB-No. 12358902 1 | “No. | 
pAnässer "209° alle Pkw 203589060900 | Korne 
in Verbindung mit 1000-36 |dito 36 mm, aller 
| Steckschlüssel-Gelenk- DB-No. hinten Typen 
[einsatz HAZET 2756-17 303 589 070900 
“No. 123 2 — 
0 1966-1 Schlag-Ausziehgerät 
und HAZET 2756-19 für Scheibenbremsbeläge alle 
DB-No. 12358903 0900 | 
für mechanische Getriebe alle Pkw 
962 Sechskant-Steckschlüssel- 
Einsatz 
= mit Kardangelenk, | | 
Er 5 Antrieb, 1976-2 Magnetischer Sucher, 
20,8 mm, 250 g Haftfähigkeit, zum 
für Zündkerzen alle Pkw -® | Herausnehmen der Schrauben 
ke un 8 es a des Nockenwellengehäuses 
985-14 Schraubendreher-Einsatz am Zylinderkopf M110 
für Innensechskantschrauben, 
ee | 172” D) Antrieb, 
14 mm 
in Verbindung mit 2100-015 Winkelschraubendreher | 
9165P Umschaltknarre und für Innensechskantschrauben, 
917-5 Verlängerung RS TEN 
für Ölstopfi 
|für Ölstopfen alle zur Befestigung des Gelenk- 
| 886L9-10 |Schraubendreher-Einsatz ne 
——a [One Ionemnech saniachrauben, stange am Inath-Vergaser 
om, 2100-05 | dito 5 mm 6-Zylinder 
tl N - 
|(Gesamtlänge 140.mm) |für Befestigung bis Baujahr 
DB-No. in Verbindung mit der Zylinderdeckel Ende 71 
000589050700 |Drehmomentschlüssel | 
HAZET S121CT alle Pkw 2100-07 dito 7 mm, 200D,220D, 
für Zylinderkopf außer für Einstellung 240D, 300D, 
115.116. der Haupt- und Nebel- 200, 230, 
117.615. scheinwerfer 250, 280, 
sn 280E 
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No. Artikel/Anwendung Typ No Artikel/Anwendung | m 
2147 | Fühlerblattiehre 4517-1 Schraubendreher für T 
f 20teilig alle Einstellschrauben Leerlauf, 
NV 2 3 Gemischregulierung 
N er E am 4 A 1-Vergaser 
| \ 6 Zyl.-Motoren 
| 2153 | Autolichtprüfer 6-24 V alle 4518 | Auszieher für Sicherungs- 
2 stopfen (Eingriffsicherung 
Pr —— Vergaser) 
| . DB-No. 
2223-T30 Schraubendreher-Einsatz (Bit) 123589053300 
für Innen-TORX-Schrauben, 4519-1 Einschlagdorn 
"/a" Sechskant-Antrie, => für Sicherungsstopfen für 
für Deckelverschraubung z die Gemischregulierungs- 
am YORK-Kältekompressor Schrauben 
an der Pkw-Klimaanlage alle bzw, der Leerlauf: 100, 110, 
DB-No. krafistoffeinstell- 116, 117, 
123589 00 1500 schraube 23 
Abzieher zum Lösen der T TR 7 
Haltefeder am Computer |M114 4520 | Aufdrücker für | 
Sicherungskappe 
x => für die Kraftstoff- 
> einstellschraube und 
der Drosselklappen- 
- DB-No. Anschlagschraube 115 
Vergaser-Werkzeugsatz, 115589001500 | 
teilig alle u 
Inhalt: 4520-2 dito 
2100-015, 2743, 4503, |am 4 A 1-Vergaser ] 
4507, 4507-1, 4513-13, \6 Zyl.-Motore alle 
4513-14, 4515 
4513-13 Spezialschlüssel 6000CT Drehmoment-Schrauben- 
für Solex-Vergaser Archer 
13 mm Be | | HAZET S002CT. 
x i ; | Y/a" D Antrieb, 
4513-14 dito 14 mm 10-70 Nm 
Steckschlüssel-Einsatz-Seite | dito HAZET 6003 CT 
13 mm | 50-350 Ncm 
| für Verschlußstopfen 
der Hauptdüse Drehmomentschlüssel DBP 
14 mm * |mit Umschaltknarre 
für Schwimmernadel-Ventil HAZET 6110-1 CT 
” I Antrieb 
Schraubendreher-Seite En ae 
für Hauptdüse; | 
(diese sitzt bei | dito HAZET 6121 CT 
| verschiedenen Modellen '/4” D] Antrieb 
im Verschlußstopfen) 10-120 Nm | 
für andere Düsen |dito HAZET 6123-1 CT 
für verschiedene \ 72” DI Antrieb 
Schlitzschrauben 60-360 Nm | 
für Leerlauf-Gemisch- dito HAZET 6144-1 CT 
und Regulierschraube 3/4" D) Antrieb 
Die Montage der Hauptdüse 200-500 Nm 
|und des Verschlußstopfens |200 bis $ 
ist am linken Vergaser Baujahr 67 dits UAZET-EIISTIET 
\nur möglich, wenn dieser 230 bis Ja“ DI Antrieb 
| ausgebaut ist | Baujahr 66 300-800 Nm 
| r | | o 
4514 Spezialschlüssel 13 mm M 115, AO lei DEP 
für Befestigungsschrauben \(200/8), a alt- 
des Vorwärmflansches (22018) RZET BB CHUK 
1/0" D Antrieb | 
10-120 Nm | 
4515 | Schraubendreher für dito HAZET 6282-1CT-UK | 
Anreicherungs-Ventile 206, 207, 2” I Anttieb 
WB 2 ED 1 SoloxVergasen 306, 307 BONN 
Pr | dito HAZET 6293-1 CT-UK 
3/4" 7] Antrieb 
5 re . 60-360 Nm 
4517 Schraubendreher zum 
«8 Einstellen der CO-Werte Einsteck-Maulschlüssel 
an den Gemischregulier- 110, HAZET 6450d 
5; schrauben 123 
ENG: Einsteck-Ringschlüssel 
12358900 1100 HAZET 6630d ‚alle 
a 
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HAZET 0-2900/131 


Verchromt 


850 Sechskant-Steck- 
schlüssel-Einsätze 
}/4” D Antrieb 
445 555 6 
”’8 910 u 
12 13 14 
858R-1 Reduziereinsatz 
"Ja" BE massiv 
9/8” Ohohl 
863 P Umschaltknarre 4.1/2” 
864 Gelenkgriff 5.172” 
865 Schiebegriff 5" 
866 Steckgriff 5” 
867 Verlängerung 2" 
868 dito 6" 
869 Universalgelenk 
880 Sechskant-Steck- 
schlüssel-Einsätze 
%8" DiAntrieb8 9 
8802 _Doppelsechskant- 
Steckschlüssel- 
Einsätze 
3/8” D) Antrieb 
10 11 12 13 14 


880 MgT Zündkerzen-Einsatz 
kt 


3/8” D) Antrieb, 

20,8 mm 

Betätigungswerk- 

zeuge °/8” D) Antrieb 
8815 Schiebegriff 8” 
8816P Umschaltknarre 8" 
8816G dito mit Gelenk 11” 


8820 Universalgelenk 

8821-3 Verlängerung 3”, 
2 Stück 

8821-8 dito 8” 

900 Sechskant-Steck- 
schlüssel-Einsätze 
"/2” D) Antrieb 
17 19 22 24 27 
30 32 

915 Schiebegriff 12” 

916SP Umschaltknarre 
10.374” 

917-5 Verlängerung 5” 

918 dito 10” 

920 Universalgelenk 2.172” 

858R-1 Reduziereinsatz 
\/2" Mi massiv 
®/8” O'hohl 

958R-2 dito ®/8” Mi massiv, 

72" Olhohl 

985 Schraubendreher- 
Einsätze für Innen- 
sechskantschrauben 
}/2” EI Antrieb 


s 6 8 ı0 


2900 Werkzeug-Sortiment 
CHROM-VANADIUM 
wahlweise für Werkzeugwagen 
162, 166TS, 171 oder 172HD 

INHALTSÜBERSICHT 

425 Sechskant- 
Steckschlüssel 
lange Ausführung 
10 12 13 
450 Doppelmaulschlüssel 
6x7 8x9 
10x 11 12x13 
14x17 17x19 
22x24 27x32 
600 Ring-Maulschlüssel 
lang 
678 910 
11 12 13 14 17 
19 22 24 27 32 
630 Doppel-Ringschlüssel 
tief gekröpft 
8x9 10x11 
12x13 17x19 
730-4  Flachmeißel 
150x 20 mm 
746-1 Körner 120 mm 
748-2 Splintetreiber 
115x2 mm 
748b-3 dito 150x3 mm 
748b-4 dito 150x4 mm 
748b-5 dito 150x5 mm 
760-1 Universalzange 
v 4.112" 
760-3 dito 9.\/a” 
815-1 Schraubendreher 
100x5,5 mm 
8152 dito 125x 6mm 
815-3 dito 150x 8mm 
815-5 dito 200x 13mm 
818-2 _Winkelschrauben- 
dreher 125x6,5 mm 
821-1 Dreikant-Hohlschaber 
150 mm 
825-1 Flachschaber 
200x 17mm 
832-1 Elektriker-Schrauben- 
dreher 50x 2,5 mm 
832-4 dito 100x4 mm 
834-2 Schraubendreher für 
Vergaser, 25x 6,5 mm 
834-3 dito 25x8 mm 
835-1 Schraubendreher für 
Kreuzschlitz- 
schrauben, Gr. 1 
835-2 dito, Gr. 2 
8353 dito, Gr.3 
835-4 dito. Gr.4 


Fortsetzung rechte Spalte 


(Fortsetzung) 


HAZET 0-2900/131 


Verchromt 


CHROM-VANADIUM 


2900 


INHALTSÜBERSICHT 


1801-2 Seitenschneider 1976 Magnetischer Sucher, 
6.12" 600 g Haftfähigkeit 
Hyor 
a 2100 _ Winkelschrauben- 
1841 a-2 Langbeckzange, dreher für Innen- 
gerade, 6.1/2" sechskantschrauben 
15 4 10 17mm 
EN 2130  Drahtbürste 
h Br 2140-2 Schlosserhammer 
1846-2 innen, gerade 2009 
1846b-2 innen, 2140-5 dito 500g 
abgewinkelt 2147 _ Fühlerblattiehre, 
1846-2 außen, gerade 20teilig 
1846.d-2 außen, 2150 Reißnadel 
abgewinkelt 2153 Autolicht-Prüfer 
1850-3 Kombizange 7.1/4” 6-24 V 
2154  Rollbandmaß, 
1951-6 Nylon-Hammer 2m 
Exam 2161  Ölkännchen 150 ccm 
1951-50 Nylon-Ersatz-Köpfe 
für 1951-6, 950mm, 4517 Schraubendreher für 
1 Paar Vergaser 
Sortiment 
| ohne Wagen 22 => 
131teilig 


Werkzeug-Sortiment 


für BMW-Motorräder 


HAZET 0-2900/29 


Verchromt 


| 450 


Doppelmaulschlüssel 832-2 Elektriker-Schrauben- 
6x7 8x9 dreher 75x 2,5 mm 
10x11 12x14 835-2 Schraubendreher für 
13x17 19x22 Kreuzschlitz- 
schrauben, Gr. 2 
603 Ring-Maulschlüssel, 
kurz, 10 mm 880 Sechskant-Einsatz, 
630 Doppelringschlüssel /s" DI Antrieb, 
tief gekröpft 14mm 
10x11 13x14 8815 Schiebegriff 8” 
17x19 22x24 1850-2 Kombizange 6.\/2" 
650-12 Reifenheber 12", 
2 Stück 2100 Winkelschrauben- 
E dreher für Innen- 
760-3 Universalzange 9.'/2” sechskantschrauben 
764 Zündkerzenschlüssel 56 Bmm 
20,8 mm 2140-2 Schlosserhammer 
830-2 _Werkstatt-Schrauben- 009 
dreher 125x 5,5 mm 2146 Fühlerblattlehre, 
dito 150x8mm teilig 
Sortiment 
men  |&2 | 
0-2900/28 29teilig 3,5 1 


CHROM-VANADIUM 


2921 


Bremseinstellschlüssel 


alle 


No. 


2921 


290 


380 


Normalwerkzeuge sraneiienen BMW 


No. 


| Artikel/Anwendung 


Typ 


450-10x11 
y— 


450-13x17 


450-19x22 


600-7 


612-10x11 


625-17x19 


oo : 


|Doppelmauischlüssel 
10x11 mm, 
10 mm für Kardanflansch 
und Schutzblech 
11 mm für Bremsleitung 


dito 13x 17. mm, 
| 13 mm für 

hinteren Hilfrahmen, 
Batterie, Sturzbügel, Spiegel, 
Lenker, Klemmschraube 
der Hinterachse 

17 mm für Federbeine 

und hintere FuBrasten 


dito 19x22 mm, 

19 mm für Befestigung Motor, 
vordere Fußrasten, Sturzbügel 
| mit Motoraufhängung 


Ring-Maulschlüssel 7 mm, 


er“ 


für Entlüfterschraube an der 
hydraulischen Kupplung 


Offener Doppelringschlüssel 


10x11 mm, 
für Bremsleitung 


[Doppelringschlüssei 
17x19 mm, flach gekröpft 


19 mm für Ölablaßschraube 
am Motor 


17 mm für Öleinfüll- und 
Ablaßschraube am Getriebe 


alle 
Motorräder 


alle Pkw 


| alle Pkw 


alle Pkw 


1602, 1802, 
2002, 518, 
520 


630-10x11 


630-13x14 


630-17x19 


630-22x24 


Doppelringschlüssel 

10x 11 mm, 

10 mm für Kardanflansch 
| und Schutzblech 


| 
| dito 1x 14 mm, 

| 13 mm für 

| hintere Hilfsrahmen, Batterie, 
Sturzbügel, Spiegel, Lenker, 
Klemmschraube der Hinter- 
|achse, Bremsscheibe 

|14 mm für Kardanflansch 


dito 17x 19 mm, 

17 mm für Federbeine, 
hintere Fußrasten 

19 mm für Motor, 
vordere Fußrasten, 
‚Sturzbügel mit Motor- 
aufhängung 


dito 22x 24 mm, 
22 mm für Radmuttern 
24 mm für Öldruckschalter 


alle 
Motorräder 


Artikel/Anwendung 


Typ 


Reifenheber 12" 


Splintetreiber 4 mm, 

mit besonders langer Spitze, 
für Sicherungsstifte 

der Scheibenbremsbelag- 
träger im Bremssattel 


Zündkerzenschlüssel 
20,8 mm 


‚Ausdrücker für 
Spurstangenköpfe, 
24 mm Gabelöffnung 


Universal-Kugelgelenk- 
abzieher 

| Gabelöffnung konisch 
18-22 mm 


Kolbenringzange 
für Kolbenringe 
von 50-100 mm & 


 |Kolbenring-Spannzange, 


verstellbar von 
| 70-100 mm & 


Prüfgerät zum Prüfen 

von Undichtigkeiten 

des Zylinderkopfes, 

der Zylinderkopf-Dichtung 
und des Motorblocks 

an wassergekühlte Motoren 


Werkstatt-Schraubendreher 
für Schlitzschrauben, 

125x 5,5 mm, 
für Schlauchklemmen 


dito 150x8 mm, 
für Vergaser 
und Gaszugbefestigung 


Schraubendreher 
Kreuzschlitzschrauben, Gr. 2 
an Blinker, Rücklicht 

und Lenkungsdämpfer 


Einsatz, %/8” D] Antrieb, 
10mm 
in Verbindung mit 


Verlängerung 20”, 
für Ölwannenschrauben 


| Sechskant-Steckschlüssel- 


alle 
Motorräder 


| alle Pkw 
außer 
323i 

| (hinten) 


alle 
| Motorräder 


| 
| alle Pkw 


alle Pkw 


alle Pkw 


alle 


alle 
Motorräder 


alle 
Motorräder 


alle Pkw 
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Normalwerkzeuge viraneittenn BMW 


No. Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
8830-14 Sechskant-Steckschlüssel- 986-6 Schraubendreher-Einsatz 1502, 1602, | 
Einsatz, 88” D Antrieb, für Innensechskantschrauben | 1802, 2002, 
14mm 1/o* D) Antrieb, 6 mm, 520, 316, 
D ch für Antriebswelle 318, 320, 
in Verbindung mit 18 
| Drehmomentschlüssel DBP 
|Dr 
HO ETRe ne Nee alle für Bremssattel hinten 2500, 2800 
|10-120 Nm Motorräder 
je 986-8 | dito 8 mm, 525, 528, 
880-17 |Sechskant-Steckschlüssel- für Antriebswellen 2500, 2800, 
Einsatz, ®/8” D) Antrieb, 208, Si,0S, 
17 mm CSL, CSi, 
be* 2] CSLI, 831, 
in Verbindung mit a 
8821-20 Verlängerung 20”, 730, 733i 
für Schrauben 
—= am Hosenrohr alle Pkw 
he - 986Lg-8 Schraubendreher-Einsatz 
880 TZ-20,8 Doppelsechskant- für Innensechskantschrauben 
Steckschlüssel-Einsatz Be 1/2" D) Antrieb, 
\ 98" D Antrieb, (Gesamtlänge 80 mm) 8mm, |alle Pkw 
> mit Haltegummi, u; für Bremsscheibe vorn bis Bj. 77 
20,8 mm 
oder fe 
1 bi A 
880MgT Sechskant-Steckschlüssel- Sal een 
Einsatz DBP \/2” D] Antrieb, 6mm, 2000, 2500, 
mit Dauermagnet und für Bremssättel vorn 2800 
Kunststoff-Führungsbuchse, 
*/6" D Antrieb, 20,8 mm 
in Verbindung mit _ = 
88166 Umschaltknarre 1932-1 ‚Absetzzange für 
mit Gelenk Karosserie-Instandsetzung 
Fl Absetztiefe 12mm \alle Pkw 
& und 
8821-3 Verlängerung 3” 
Be. für Zündkerzen alle Pkw Je 
1966-1 Schlag-Ausziehgerät alle Pkw 
9800-17 Sechskant-Steckschlüsse- 525,528, |für Scheibenbremsbeläge außer 
Einsatz 1/2” D] Antrieb, 530, 533, 3281 
17 mm, 630, 633 |, (hinten) 
Ei für Öffilter 6351, 728, 
730, 733 
abBj.78 
. 2100-015 | Winkelschraubendreher 
900-19 dito, 19 mm 525, 528, für Innensechskantschrauben 
für Öffilter 528 i, 530, \1,5mm 
Es —— | für Klemmschraube zur 
2500, 2800, f | Befestigung des Gelenk- | 
2800 C, \ stückes an der Starterklappe 
3.08, SI, CS, mit der Starter- | 
en a verbindungsstange | 2500, 2800 
bis Bi. 77 am Inath-Vergaser | ab Bj. 70 
2100-03 dito 3 mm 
9002-24 Doppeisechskant- für Befestigung der 
Steckschlüssel-Einsatz Drehstromlichtmaschine 
1/2” D) Antrieb, 24 mm, 
63 für Öldruckschalter alle Pkw Siehe dto% mm: 
in Verbindung mit für Diodenplatte 
918 Verlängerung 10” 00-05 i 
—— für Zylinderkopfschraube alle Pkw 2, en aetsrabdeckung; 
® Staubkappe, hinteres 
985-10 Schraubendreher-Einsatz eo athebet, 
für Innensechskantschrauben Auspuff-Befestigung 
"12° D Antrieb, 10. mm, 
ne für Öleinfüll- z 
und Ablaßstopfen | 2100-06 dito 6 mm, 
am Getriebe | 2500, 2800 für Schutzblech 
und Klemmschraube 
für Öleinfüllstopfen der Vorderachse 
an der Hinterachse alle Pkw 
# 2100-08 dito,8 mm, 
985-17 N abi für Öleinfüll- und Ablaß- ale 
a NEN Re stopfen sowie Gabelholm Motorräder 
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Normalwerkzeuge vrareitenn BMW 


Artikel/Anwendung 


Spezialschlüssel 
für Solex-Vergaser 
13 mm 


dito 14 mm 


13 mm Steckschlüssel- 
Einsatz-Seite 

für Verschlußstopfen 
der Hauptdüse 

14 mm für 
Schwimmernadel-Ventil 
Schraubendreher-Seite 
für alle Düsen 

und Leerlauf-Gemisch- 
Regulierung 


Typ 


| 1602, 


| 1800, 1802, 
\2000, 2002, 


\518, 520, 


‚2500, 2800, 


4515 


| Schraubendreher 


für Anreicherungsventile 
in PDSI- und 
PDSIT-Vergasern 


für Leerlauf-Gemisch- 
regulierung an DVG-Vergasern, 
außer 6-Zyl. mit 

4 A 1-Vergasern 


dito für 6-Zyl. mit | 
4 A 1-Vergaser 


Spezial-Schraubendreher | 


alle 


alle 


4518 


Auszieher für Sicherungs- 
stopfen (Eingriffsicherung) 
bei innenliegenden Schrauben 
der Gemischregulierung 

und Leerlauf-Kraftstoff- 
einstellung an 
|DVG-Vergasern 


alle 


4519-1 


Einschlagdorn 

für Eingriffsicherungen 

bei innenliegenden Schrauben 
der Gemischregulierung 

und Leerlauf-Kraftstoff- 
einstellung an 

DVG-Vergasern 


alle 


Inhalt: 


2100-015, 4503, 4507, 
4507-1, 4513-13, 4513-14, 
4515 


No, Artikel/Anwendung Typ 
| 2166-2 Montagegabel, 1 
27 mm Öffnung, 
zum Ausdrücken | 
_ — der Spurstangenköpfe alle Pkw 
2171-1 Ölfilterschlüssel, verstellbar, 
1/2” DI Antrieb, 
i 65-110 mm 8 
2171-2 dito, mit Hebel alle Pkw 
| 
2172 [ölfiiterschlüssel DBGM 
3/8” [1 Antrieb 
> und 19 mm @Antrieb, 
Il 65-120 mm Spannweite alle 
? 
L 
2505-1 Zündkerzenschlüssel 
Br.) mit Stecker, 
Be verstellbar von 142-202 mm, 
= —T 20,8 mm 
2505-2 dito, 
ge Antrieb, 
5 verstellbar von 122-182 mm, 
Pe 20,8 mm 
| n Verbindung mit 
8816G | Umschaltknarre 
mit Gelenk alle Pkw 
D 
2566-2 Spezialschlüssel für alle Pkw 
Scheibenwischer-, außer 318, 
Licht-, Nebeischeinwerfer, |320, 328, 
Heckscheibenbeheizungs-- 728, 730, 
und Warnblinklampen-Schalter 733 i 
2584 Schraubendreher-Einsatz 1502, 1602, 
für Innensechskantschrauben | 1802, 2002, 
"2" D) Antrieb, & mm, 518, 520, 
dh für Antriebsweilen 316, 318, 
| 320 
für Bremssattel 
hinten |2500, 2800 
450077 | Vergaser-Werkzeugsatz, | 
Tteilig alle Pkw 


4520-2 


Aufdrücker 

|für Sicherungskappe 
(Eingriffsicherung) 

bei herausstehenden 
Schrauben der Kraftstoff- 
einstellung an 6-Zyl. 

mit 4 A 1-Vergasern 


alle 


6000CT 


Drehmomentschlüssel DBP 
mit Umschaltknarre 

"/2" OD) Antrieb 

HAZET 6121-1 CT 

10-120 Nm 


dito HAZET 6143-1 CT 
74" OD Antrieb 
60-360 Nm 


dito HAZET 6144-1 CT 
3/4" D) Antrieb 
200-500 Nm 


|alle 
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Werkzeuge srareitenan OPEL 


Ürazerl Assistent Werkzeug-Sortimente cmowvanun 
wahlweise für Werkzeugwagen 162, 1668, 171 oder 172HD 
3000 
172 10 
il Fortsetzung) HAZET 0-3000/105 Verchromt 
ortimen 
für allgemeine Instandsetzung 2114 Spezialschlüsselfür 2143 Gummihammer 190g 
= = Innenvielzahn- 2147 Fühlerblattlehre 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-3000/105 Verchromt schrauben (XZN) 20teilig 
FH - M8u.M 10 - toli 
421-10 Sechskant-Steck- 834-1 Schraubendreherfür | | „439 Drahtbürste AN ren 
ne mm, a en a mm 9302: Eahiossah 2154 Rollbandmaß, 2 m 
= chraubendreher B ‚chlosserhammer -! ii 
425-9 _ Sechskant-Steck- für Kreuzschlitz- 2009 ER 
schlüssel 9mm schrauben, Gr. 1 - it ü 
u. E h 2140-5 dito 500g schlüssel 
450N0-1 Doppelmaulschlüssel 835-2 dito, Gr.2 - 
6x7 8x9 835-3 _dito,Gr.3 Por Sortiment => 
10x11 12x13 835-01 dito, kurze Form, Gr.1 ' ohne Wagen Ad! 
14x15 16x17 835-02 dito, Gr.2 = - 
18x19 20x22 886-1 Werkstatt- aparios 108teilig 
24x27 30x32 Schraubendreher 22] Werkzeug-Sortiment 
610/6 Doppelringschlüsse, 836-2 dito 125x6,5mm EEE NAAILM 
gerade 836-3  ditol 50x8. Sr 3000 für Opel-Bedford-Blitz-Transporter (CF) 
8x9 10x11 und Opel-Bedford-Blitz-Lastwagen (EJM/N) 
12x13 14x15 900Z Doppelsechskant- 
16x17 18x19 Einsätze INHALTSÜBFRSICHT HAZET 0-3000/34 _Verchromt 
: A 12" D Antrieb Fr 
630110-1 NERREUNTDSchlUBSEN 8 9 410 11 12|| 450A Doppelmaulschlüssel ax Se Tex Na 
ee sig 13 14 15 17 9 2x 9ıs Wax 1/6 
de A 22 24 27 30 32 = Se x Ma fax \%ı6 
14x15 16x17 00TZ dito, extratief,13 15 fs x ra 1xi'a 
. $ 1.'1MEx1.14” 
18x19 20x22 Betätigungswerk- ; 
24x27 30x32 zeuge !/2” [] Antrieb 630 A Doppelringschlüssel Yax She Tex Ne 
645 Doppel-Gelenk- 911 Schwunggriff 16.1/2” tief gekröpft ax 96 1%a2x 1yı6 
steckschlüssel 915 __Schiebegriff 12” Sa x 3a 25/a2x "ls 
8x9 8x10 916SP Umschaltknarre 102/4” "Ja x !Sf16 1x1."/8 
18x15 917-5 Verlängerung 5” 1.'nax1.1/a” 
f 918 Verlängerung 10” 
Na ESDmEBeL 920 Unveralgelenk 850A _Sechskant-Einsätze Dr 7} Spe" 
Ira” i 
730-6 dito 200x24 mm 9906 _Schraubendreher- PeETORRE 
® ; insatz für Innen- 
746,8” Kretzmeibel vielzahnschrauben e 
(XZN) M6 
745-3 _Durchtreiber 3 mm 990-8  ditoM8 900AZ Doppelsechskant- "ne Na Ss 
745-5  dito5mm 990L9-8 dito, lang, M8 Einsätze Ma Se 1a 
7458-8 dito 8mm 990-10 dito M10 Y/2” D] Antrieb 3a MIT "1e 
746-1 Körner 120x10mm 990Lg-10 dito, lang, M 10 "ne AN Alla” 
748-2 Splintetreiber 99019-12 dito, lang, M 12 6 9 
115x2 mm ” i ii m 
Aa tar 10021  Baitensztmalden & 2100A/9P Winkelschraubendreher 
198 0 125x3 mm 1841 b-3 Langbeckz: ü 
748b-4 dito 150x4mm 'gbeckzange, für Innensechskant- 4 2 ts 
gebogen, 8' 5 3 7; 
760-3 _Universalzange 9.1/2” i Nr Seen x Me ee 
ge 9. 1850-2  Kombizange 6.'/2 in Plastik-Tasche Ya Se er 
vo zonkerzenschlissel [950-4  Plastik-Hammer 
20,8 mm ('°/16”) m eetilc Hair 
821-2 Dreikant-Hohlschaber 2100 Winkelschrauben- 
200 mm dreher für Innen- 
832-1 _ Elektriker-Schrauben- sechskantschrauben 
dreher 50x 2,5 mm 23456 8mm RR Sortiment > 
832-4 dito 100x4 mm 2100A dito "/s” ohne Wagen ka | 
= Fortsetzung rechte Spalte _0-3000/34 34teilig era 
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Normalwerkzeuge srareitenen OPEL 


Satz im 
Klarsichtbehälter 


Schraubendreher-Einsätze 
für Innenvielzahnschrauben (XZN) 


Hülsen CHROM-VANADIUM 
Klingen SONDERSTAHL für höchste Beanspruchung 


sehr genauer Paßsitz 


Hülsen verchromt, 
Klingen stahlgrau 


T 
No. Inhalt | 
g 
980-6, -8, -BLg, -10, | gen | 
308077 TOLg, -i2ig, aa | 50 | 1 


‚Anwendungen der einzelnen Werkzeuge 
siehe Seite 145 


No. | Artikel/Anwendung 
421-10 | Sechskant-Steckschlüssel 
mit Magnet, 
10mm, 
ED | ir Schrauben 
des Ventildeckels 
und der Ölwanne alle 
| 612-12x14 | Offener Doppelringschlüssel 
|12x 14mm, 
|12 mm für Bremsleitungs- 
|verschraubungen Opel-Blitz 
612-17x19 dito 17x19 mm, 
17 mm für 
Einspritzleitungs- Opel-Blitz, 
verschraubungen 2100D 
615-13x15 |Starter- und Blockschlüssel 
13x 15mm, | 
P 13 mm für alle 
Flanschschrauben |bis Baujahr 
der Kraftstoffpumpe 165 
Verstellschraube 
am Verteiler alle 
der Lichtmaschine |alle 
Befestigungsschrauben | 
des Anlassers Kadett 
15 mm für alle, 
Anlasser außer 
Kadett 
Getriebe |alle 
| 


No. Artikel/Anwendung Typ 
645-10x11 Doppelgelenkschlüssel 
10x 11 mm, 
10 mm für Schrauben 
des Seitendeckels 
am Zylinderkopf 
|des Verschlußdeckels 
|für Nockenwelle alle 
645-13x 15 | dito 13x 15mm, 
13mm 
für Schrauben 
‚des Thermostatgehäuses 
der Stützen für 
Kupplungsgehäuse 
| des Massebandes 
an der Karosserie 
15 mm für Schraube 
der Lichtmaschine 
am Motorblock 
des Ansaug- 
und Auspuffkrümmers 
am Zylinderkopf | 
des Kupplungsgehäuses alle 
am Motorblock außer 
Diplomat 
748Lgb-4 | Splintetreiber 4 mm, mit 
besonders langer Spitze, 
Bd | für Sicherungsstifte der 
— Scheibenbremsbelagträger 
|im Bremssattel ‚alle 
| 
Gripzange 
zum Festspannen 
der Dach-Außenhaut 
(Venyldach) | 
. beim Aufkleben alle 
767-1 | Zündkerzenschlüssel 1 
\ mit Kugelgelenk alle 
- und Feder, außer 
\ | 20,8 mm Diplomat 
N | 
Dre 
774-2 | Radmutternschlüssel 
„ mit Radkappenabzieher 
u 19mm alle 
779N Universal-Kugelgelenk- — 
abzieher 
- Gabelöffnung konisch 
3 18-22 mm alle 
785-3m Radabzieher u 
für Bremstrommel Rekord C 
787-10 Radabzieher | Rekord 
für Schraubenrad C+D, 
des Verteilerantriebes Manta, 
und des Kurbelwellen- Ascona, 
Kettenrades vom Kurbel- Commo- 
wellenzapfen dore, 
Kapitän 
A+B 
für Scheibengelenk Rekord D, 
| vom Lenkgetriebe Commo- 
dore B 
| 
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a Ürazerl Normalwerkzeuge sranstenna OPEL 
No. Artikel/Anwendung Typ: No. ‚Artikel/Anwendung Typ 
788-1 und -2 Innenauszieher RekordD, (Fonserzung) —] 
für Nadellager des 2100D, 8821-28 ä "2 
eg Getriebe-Hauptantriebsrades | Commo- 138 Ve ng 2 
dore 
. = in Verbindung mit 
788-3 dito Rekord D, | 
für äußeres Nadellager Commo- 8802-13 DoppsisschekantStock- 
des Lenkgehäuses dore B 13 mm, Kadett 
in Verbindung mit e für Getriebe A+B 
788-10 Gegenstütz-Vorrichtung für Auspuffe alle außer 
Diplomat 
in Verbindung mit 
880Z-15 Doppelsechskant-Steck- Rekord 
schlüssel-Einsatz A,B,C,D, 
700-1 Kolbenringzange 7] |für Anlasser lg 
für Kolbenringe \und Getriebe Kapitän, 
von 50-100 mm 8 alle Admiral, 
| | ‚Ascona, 
Manta 
no pr Er re 
792-1 Ventilfeder-Spannapparat Rekord C+D, IESTETARTERSENDES Bipiemet 
| mit gebogenen Backen Manta, n 
Ascona, | für Kupplungsglocke Rekord 
\ Commo- am Motorblock (B,C+D), 
doreB Commo- 
h dore, GT, 
794-1 Kolbenringspannband Var 
= Kür olbanringe, für Kupplungsgehäuse 
ERLERNR als am Motorblock Kadett 
880 TZ-13 Doppelsechskant-Steck- 
3 schlüssel-Einsatz, 
794 U-3 Kolbenring-Spannzange extra tief, 
verstellbar von 3/8" D) Antrieb, 13 mm, 
" 70-100 mm 8 alle für Einstellschraube | 
[x | | der Nockenwelle ‚alle 
u | B80TZ-20,8 dito, | 
1 | mit Haltegummi, 20,8 mm | 
795-2 Ventileinschleifer Kadett oder | 
en 25mm @ A+B Fr 
m 880 MgT ‚Sechskant-Steckschlüssel- | 
(anal DBP, | 
” di mit Dauermagnet und 
o- it Keime [== Kunststoff-Führungsbuchse | 
A+B 20,8 mm | 
pe in Verbindung mit 
7m Eremefademzange | 88166 Umschaltknarre mit Gelenk 
für Bramsbacken- für Zündkerzen Diplomat 
2 = rückzugfeder alle dito 
% zusätzlich mit 
|: 8821-6 Verlängerung 6” alle, außer 
798 Schlauchklemmenzange Diplomat 
| für selbstspannende 
| Schlauchklemmen an 
Staubmanschetten - issel- = 
© See Köder 880 AMgT | Sechekant Steckschlüssel 
> mit Dauermagnet Bedford- 
799 | Türfedernzange > und Kunststoff-Führungs- Blitz CF 
Pr für Federklemmen | buchse, 5/8" = 16mm 1,8 und 
©, der Fensterkurbein alle | für Zündkerzen 12,31 
en 8801 A-°/ı6 Schraubendreher-Einsatz 
u | für Innensechskantschrauben 
Tau rare = | °/8" DJ Antrieb, ®/16”, Rekord D, 
Se Zylinderkopf-Dichtigkelts- P—— für Bremsbandeinstellung Commo- 
Prüfgerät zum Prüfen \ am Automatik-Getriebe dore B 
von Undichtigkeiten 1 £ —' 
des Zylinderkopfes, 900 AZ-"/ı6 Doppelsechskant-Steck- 
“r der Zylinderkopf-Dichtung schlüssel-Einsatz 
= | und des Motorblocks I 1/2" DI Antrieb, 7/16" Bedford- 
‚an wassergekühlten Motoren |alle für Pleuelschrauben Blitz 
| 3 6”, fü 
88166 Umschaltknarre mit Gelenk, ERREE ee 
Ha ARtOD, deckel, Auspuffkrümmer, 
Getriebe Diplomat 
und 900TZ-24 dito, extra tief, 24 mm, 
8820 Universalgelank 2 für Öldruckschalter alle 
| Te 
# SOWIE, 00 TAZ-®/16 dito, extra tief, 16” 
= < TrEofkeszna Techn She für Auspuffrohrschrauben Diplomat 


Normalwerkzeuge srareitenen OPEL 


No. | Artikel/Anwendung Typ No. | Artikel/Anwendung Typ 
s86Lg-5 Schraubendreher-Einsatz (Fortsetzung) = - 7 
für Innensechskantschrauben, | 990L9-12 Schraubendreher-Einsatz Opel-Blitz, 
BE | 72” DI Antrieb, für Innenvielzahnschrauben |alle Pkw 
EERge 189 um) | —_—=a (XZN), "72" DI Antrieb, außer 
ul | (Gesamtlänge 100 mm), M 12 |Kadett und 
für Ventildeckel 2100D |für Zyänderkopf Diplomat. 
986L9-8 dito (Gesamtlänge 80 mm) 2 990SLg-12 dito alle Pkw 
8 mm, für alle mit \ (Gesamtlänge 140 mm) außer 
homogenetische Gelenke, De-Dion- \M12 | Kadett und 
für Entlüfterschraube Hinterachse, | | Bedford- 
‚am Thermostat-Gehäuse | 2100D Blitz 
EL - it = 
LS ee eftianas30nm) | 991-5 Schraubendreher-Einsatz 
für Nockenwellenlagerbock, UeAnnenkaiprofllschrauben 
‚Ansaug- und Auspuffkammer, P- =) (RIBE CV), \/2" DI Antrieb, | 
für Lenkgetriebeflansch 5 mm, für Bremssattel | Kadett A+B 
an Lenkschraube (Scheiben- 991-6 dito 6 mm, alle außer 
gelenk) |2100D für Bremssattel Kadett A+B 
986 Lg-10 dito — 
(Gesamtlänge 140, mm) 18460-2 DE ehingeiige 
Lange. ) 
19mm frzYilndarkopt age des Kugelgelenkes Bedford- 
990-6 Schraubendreher-Einsatz im Lenker Blftz 
für Innenvielzahnschrauben | 
(XZN), '/2” DI Antrieb, M 6 1847-2 2,  |Zange 
der Drucklagerführung am 2 für Sicherungsringe alle 
Kupplungsgehäuse Opel-Blitz AH. P- 
für Ölpumpendeckel 2100D | 
990-8 dito M8 Oper-Biitz | | 1932-1 | Absetzzange 
für Kettenradbefestigung und alle een 
an der Nockenwelle außer n 4 
Diplomat ee „zu | Absetztiefe 12 mm alle 
Sitzverstellung |Diplomat, 
am Liegesitzrahmen | Admiral, — 
| Rekord 2,2 1934N Karosseriefeile, 
‚Ausrückhebel | Rekord 2,2 ‚430mm alle 
am Kupplungsgehäuse | Admiral — 
Schwungscheibe | Kadett A+B a 
Sitzverstellung auf Unterbau |Olympia, 1966-1 | Schlag-Ausziehgerät für 
Kadett A+B |Scheibenbremsbeläge alle 
Ölpumpe am Zylinderblock 
bei abgenommener Ölwanne 
(eine Schraube nur | 
HAZET 2114) Kadett A+B 1966-05 |auswechselbarer Kopf alle Pkw, 
Ansaugkrümmer Kadett A, für Scheibenwischer-Arme Bedford- 
Olympia Blitz 
Auspuffkrümmer Kadett A+B 2100-02 Winkelschraubendreher 
(siehe auch 990 Lg-8) bis Bauj. 70 für Innensechskantschrauben 
Ölfiiter Olympia — Zmm, 
für Sperrstücke 
Olymat, Rekord A+B des Rückwärtsganges 
Ölfiter am Zylinderblock Kadett A an der Knüppelschaltung alle 
990 19-8 dito 2100-05 dito, 5 mm, 
(Gesamtlänge 100 mm) M8 Lkw, für Verschlußschraube 
für Öffilter am Zylinderblock ‚Admiral des Benzintanks alle 
_—=a | Kraftstoffpumpe Kapitän A, Sitzverstellung Rekord 
inderblock 
‚am Zylinderblocl en 2 8 die, Emm, 
|für Ansaugkrümmer, nur bei jablabschraubs BEReRE, 
abgenommenem Luftfilter 2100-12 dito, 12 mm, 
| (sonst 990-8 verwenden) Kadett A+B Ölablaßschraube Kadett A 
Auspuffkrümmer (für 7 1 T 
verschiedene Schrauben 2114 Spezialschlüssel 
nur HAZET 990-8 bzw. für Innenvielzahnschrauben 
HAZET 2114 verwenden) Kadett A+B «—. (XZN) MB und M 10 
M 8 für Ölpumpe am Zylinder- 
Wasserfufnpe Bere block bei abgenommener 
990-10 ditoM10, Kapitän A, Ölwanne (eine Schraube) Kadett B 
für Motoraufhängung Rekord A Kettenrad an Nockenwelle 
Zylinderkopf am Kadett A+B, Wasserpumpe und Stirndeckel alle ab 
«a Zylinderblock Olympia am Meksrelick Baujahr 65 
Olymat Rekord Auspuffkrümmer 
ABE (eine Schraube) Kadett A+B 
990Lg-10 dito | Halteplatte ‚Admiral A, 
(Gesamtlänge 100 mm), M 10 | für Nockenwelle Rekord A 
für Bremsscheibe alle M 10 für Wasserpumpe = 
— = Be am Motorblock Kapitän A 
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Normalwerkzeuge srarsitenen OPEL 


No. Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
2170 _  |Universal-Bandschlüssel alle außer 4514 | Spezialschlüssel Oper-Blitz | 
bis 160 mm & Manta und für Solex-Vergaser- u. alle Pkw 
für Öffiter Ascona \| | lanschschrauben | mit Solex- 
Vergasern, 
— insbes. für 
\1,7, 1,9 und 
. . 28 
Öffiterschlüssel, Maschinen 
u Verstellschraube 
von 65-11omm& alle am Verteiler alle Pkw 
4515 Schraubendreher 
Ölfiiterschlüssel DBGM, für Anreicherungsventile 
38” D) Antrieb und E 1 in PDSI-, PDSIT- und DIDTA- r 
19 mm @Antrieb er Vergaser alle: 
65-120 mm Spannweite alle | 
Inn 1 
- TE re ER 5 4 h 
aLRtız een Bectond 4517 Schraubendreher j 
für Leerlauf, 
_® | Gemischregulierung 
== an DVG-Vergasern alle 
| 
2582 |Nachstellhebel 7 
für Bremsbacken Bedford- 4518-1 Pe nn 
| (Hinterradbremse mit 10" #) |Blitz für Sicherungsstopfen 
2 (Eingriffssicherung) bei 
innenliegenden Schrauben 
= = - der Gemischregulierun 
2745-1 Spezialschlüssel, |und Leerlauf-Krattstoffe 
ES NND? OpshBitz einstellung an 
. Blitz, DVG- I 
für Einspritzleitung 2i00 D IFETUESEN! Ha 
_ | 519-1 |Einschlagdorn | 
278 Doppelsechskant-Steck- für Eingriffssicherungen bei 
schlüssel-Einsatz, innenliegenden Schrauben 
12" F’Antrieb, __——* | der Gemischregulierung 
besonders hinterdreht und Leerlauf-kraftstoff- 
zur Aufehne einstellung an 
der Rücklaufröhrchen, DVG-Vergasern alle 
27 mm, 
für Einspritzdüsen 2100D 
4520 Aufdrücker 
en 2 für Sicherungskappe 
4005 \ Zündkerzenschlüssel (Eingriffssicherung) bei | 
|mit Kardangelenk P = herausstehenden Schrauben | 
\und "72" DI Antrieb, | der Kraftstoffeinstellung 
20,8 mm Ascona an DVG-Vergasern alle 
— — - 6000 CT |Drehmomentschlüssel DBP 
Vergaser-Werkzeugsatz, mit Knarrenköpfen 
” A 3/8*-, '/2”- und 
Inhalt: 34” ©) Antrieb, 
2100-015, 4503, 4507, für Steckschlüssel- 
4507-1,4513-13, 4513-14, und Schraubendreher- 
|4514,4515 alle Einsätze 
I oder 
"= mit Steckverbindung 
4513-13 Spezialschlüssel für verschiedene 
für Solex-Vergaser Einsteck-Werkzeuge 
13mm (Maul-, Ringschlüssel- 
Köpfe usw.) 
4513-14 dito 14mm Br 
13 mm Steckschlüssel- Kapitän, von 5 bis 800 Nm 
Einsatz-Seite Admiral, 
für Verschlußstopfen Kegeit Bi SumtAnsiehenvar 
der Hauptdüse Bo Schrauben, für die 
1,7,2,21, r ven, 
14 mm für Commo- ein bestimmtes Dreh- 
Schwimmernadel-Ventil |dere2sı, moment vorgeschrieben 
|Schraubendreher-Seite Lkw ab ist ‚alle 
|für alle Düsen Sept.65 
|und Leerlauf-Gemisch- Ascona, (Programm-Darstellung 
| Regulierung | Manta siehe Seiten 182-190) 
| 
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Werkzeuge für Arbeitenan PORSCHE 


Assistent 


(Fortsetzung) 


Zangen für 


HAZET 0-3300/118 


Verchromt 


Schlosserhammer 


Werkzeug-Sortiment Sicherungstnge 2009 
3300 CHROM-VANADIUM 1846-2 innen, gerade Bugs Utoaog 
i 1846-2 außen, gerade 2143 _Gummihammer, 190g 
für Werkzeugwagen 162 nr a 2147 Fühlerblattlehre, 
1846.d-2 außen, abgewinkelt 20teilig 
1850-3 Kombizange 7.14” 2150  Reißnadel 
1950-3 Plastik-Hammer a ae 
100x32 mm 2154 Rollbandmaß, 2 m 
1976 _ MagnetischerSucher, 2160 Ölkännchen 150 com 
500 3 Heitlängkeit 2584 Schraubendreher- 
2100 Winkelschrauben- Einsatz für Innen- 
dreher für Innen- sechskantschrauben, 
sechskantschrauben 1/2" D] Antrieb, 
456810 &mm 
12 4514 _ Spezialschlüssel 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-3300/118 Verchromt || 2122-10 Flachfeile 10” für Solex-Vergaser 
330 Doppelmaulschlüssel, 835-1 Schraubendreher für Sortiment 
klein Kreuzschlitz- No. ohne Wagen gs > 
5,5x6 6x5,5 schrauben, Gr. 1 > ! 3 
41x12 13x14 835-2 _ dito, Gr.2 0-3300/118 | 118teilig 18 | 1 
835-3 dito, Gr.3 Schi M 
üssel- raubendreher-Einsatz 
450/8Rd DO DPAMAUISEHUNSEN 836-3 Werkstatt-Schrauben- ee an 
6x7 8x9 dreher 150x8mm 
10x11 12x13 ie BE 3305 
1 jechskant-Einsatz 
De Be a | 
N = &8mm 4 ] 
im „Remscheid”- 
Halter 8802 Doppelsechskant- 
Einsätze 
600 Ring-Maulschlüssel, 9/8" D) Antrieb 
lang 9 10 11 12 13 
6 8 91012 14 15 17 nenne: Typ: 
13 14 15 16 17 g80MgT Zündkerzen-Einsatz, für Hauptscheinwerfer 911,930 
18 19 20 22 24 6kt., mit Dauer- mit lackiertem Scheinwerferring ab Baujahr 75 
27 30 32 36 zsanst und Kunst- T 
800 dito 7 11, stoff-Führungsbuchse, ee 
je 2 Stück DBP, 3a" D) Antrieb, No *L Fayg > 
20,8 mm m g 
612 Offene Doppelring- 3305 | 65 25 10 
schlüssel Betstigungswöik- 
10x11 14x17 zeuge ®/8” D Antrieb » 
= No. Artikel/Anwendun: 
630 Doppelringschlüssel, 8816P Umschaltknarre & g Wr 
tot Jköprt 8820 Universalgelenk 425-14 Sechskant-Steckschlüssel 
iDe H 123 2 8821-3 Verlängerung 3” 14mm, 
x x - jr für Schraube 
19x22 Be21'$ "Vertängerung:®® am Scheibenwischerarm 911,914 
8821-8 Verlängerung 8° 
645 Doppel-Gelenk- 
steckschlüssel 900Z Doppelsechskant- 
10x11 12x18 Einsätze | 450-24x30 7 T + il 
1° D Antrieb 450-24x30 Doppeimauischlüssel | 
731-3  Flachmeißel 17 19 22 24 27 le, |Kopfstärke 82mm, 
125x 12mm 3 32 z—i für Steuerschalter - 
731-5 dito 150x 15mm . Elektrolüfter am Kühler 924 
: Betätigungswerk- 
741-3 _Kreuzmeißel zeuge "/2° LI Antrieb 
Beh Ar 3 n SR 915 __Schiebegriff 12” 612-10x11 Offener Doppelringschlüssel 
) urchtreiber 10x 11 mm, 
120x4 mm PISSP" U. mSehatgerte — 11 mm für Bremsleitungs- 
745-6 dito 120x6 mm “ a verschraubungen \alle 
& 917-5 Verlängerung 5’ 
746-2 Kömer 120x12mm g48 Verlängerung 10” 612-14x17 dito 14x 17 mm, 
748b-4 Splintetreiber 920 _Universalgelenk für Ölleitungs- 
150x4mm EEE verschraubungen 911 
700:3) Univarsalzange 38” massiv, 612-17x19 | dito 17x 19 mm, 
Y2" Olhohl für Überwurfmuttern 
821-1  Dreikant-Hohlschaber gggLg-8 Schraubendreher- ander Einspritzpumpe ANEMIS 
150.mm, Einsatz für > _ | z = 
830-2 Werkstatt-Schrauben- Innensechskant- 625-17x19 Doppelringschlüssel, 
dreher 125x5,5 mm schrauben, flach gekröpft 
830-5 dito 125x6,5mm SL ELANMICHE —_—- 17x19 mm, 
% AR 5 1 17 mm für Getriebeöl- 
832-2 EINE en 986L9-10 dito 10 mm \Einfüll-und Ablaßschraube 911 
834-1  Schraubendreherfür 1801-2 Seitenschneider6./2" 19 mm für Motoröl- 911ab 
Vergaser, 25x4mm 1816-2 Flachzange 6.'/2” Ablaßschraube Baujahr 70 


Fortsetzung rechte Spalte 
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Normalwerkzeuge sraneitenan PORSCHE 


No, Artikel/Anwendung Typ No. Artikell/Anwendung Typ 
| 74819b-4 Splintetreiber 4 mm,  |Zylinderkopf-Dichtigkeits- 
mit besonders langer Spitze, Prüfgerät zum Prüfen 
Bw | für Sicherungsstifte | von Undichtigkeiten 
|der Scheibenbremsbelag- des Zylinderkopfes, 
träger im Bremssattel |alle der Zylinderkopfdichtung 
und des Motorblocks 
e — an wassergekühlten Motoren |alle 
767-1 Zündkerzenschlüssel 
\ Le aslaofenkuniireder „| \BBEN = || Ino7ios Kugelkopf-Schraubendreher, 
m \ 100x3 mm, 
\ |für Abgasregulierung 928 
| zzan Universal-Kugelgelenk- | = 
abzieher 8501 Lg-3 Schraubendreher-Einsatz 
Gabelöffnung konisch für Innensechskantschrauben | 
3 18-22 mm alle re 1/a" D Antrieb, 3mm 
‘ in Verbindung mit 
863 PC Umeshenpans, abgewinkelt, 
m 4.'/2”, zur Ventileinstellung 
2 A unieher am 21-4 Zyl-Motor 924 
er |in der Kurbelwelle 924 
880MgT |Sechskant-Steck- 
788-3 dito schlüssel-Einsatz DBP, 
für Lagerhülse I er DEneLund 
| Kunststoff-Führungsbuchse 
in der Kurbelwelle 924 [==] BEN 
in Verbindung mit Zar IN 
788-10 Gegenstützvorrichtung in Verbindung mit 
8816P g Umschaltknare 8" 
8821-3 Verlängerung 3" 
788-6 Innenauszieher se 
für Außenring 
des Kegelrollenlagers 8821-6 Verlängerung 6” 
im Getriebegehäuse 924 8820 Universalgelenk 
in Verbindung mit 2 für Zündkerzen alle 
788-20 Gegenstützvorrichtung B 
| 8801-5 Schraubendreher-Einsatz 
l für Innensechskantschrauben 
790-1a | Kolbenringzange a 3/8” D] Antrieb, 
für Kolbenringe 924, 5 mm, 
von 65-110 mm & |928 | für Kipphebelachsen 911,930 
8801-10 | dito 10. mm, 
für 5-Gang-Getriebe 
und Befestigungsschrauben 
792-1 Ventifeder- Zn er ae 
‚Spannapparat 
| mit gebogenen Backen alle 8808-8 Schraubendreher-Einsatz 
\ für Innenvielzahnschrauben 
j (XZN), 3/8” D Antrieb, 
Ri P--) Anm; 
i für Gelenkwelle | 
794U-3 Kolbenring-Spannzange, GeatInierachen es 
_ |verstellbar von 
* [70-100 mm 9 alle 9002-8 Doppelsechskant-Steck- 
$ u schlüssel-Einsatz 
Nu Z 112” D] Antrieb, 8 mm, 
für Doppelsechskantschraube |911 Sport- 
5 ., am Drehmomentwandler automatik 
- | Ventilei if 
788 Se naehlatfen alle 9002-14 dito 14 mm, 
e— für Pleuelschrauben 928 
—— 900Z-30 dito 30 mm, 
für Hinterachswellenmuttern alle 
798 Schlauchklemmenzange 900TZ-30 dito, extra tief, 30 mm, 
für selbstspannende 911 Sport- für Dehnschraube 
Bas Schlauchkiemmen automatik —_ |am Getriebe 911,912 
(05 | 
| 


Lrezef Normalwerkzeuge sranstenan PORSCHE 
No. Artikel/Anwendung Typ No. ‚Artikel/Anwendung Typ 
986-6 |Schraubendreher-Einsatz 1000 Z-36 Doppelsechskant-Steck- | 
|für Innensechskantschrauben | schlüssel-Einsatz 
BP ı: | "fa" ©] Antrieb, 3/4" D) Antrieb, 
6 mm, 36 mm 
für Gelenkwelle 911 bis 
der Hinterachse Baujahr 70 in Verbindung mit 
986LLe " Reduzierstück 
6Lg-6 dito aesanntengs 137 mm) HAZET 1058R-2 
_ für Nockenwellengehäuse für Radsatz (5-Gang) 928, 924 
bei ausgebautem Motor 928 ae > = er 
986SL9-8 dito (Gesamtlänge 119 mm) 1Basa2E Zange fir Sloherungstinge 
|8mm, |am Getriebe alle 
1 | 
az le u am Schaltgetriebe 928 
für Wärmetauscher- | | | 
Befestigung \911,930 [eh m | 
— NS - H 
286Lg-10 dito (Gesamtlänge 140 mm) 120 FE Sanaae® 
10mm, 911, Carera, Zahnriemen alle 
für Zylinderkopf 914/6, 928 
für Achswellen 928 1846 0-3 |dito, 
I 3 für Getriebe alle 
990-6 Schraubendreher-Einsatz r 
für Innenvielzahnschrauben 1846 d-2 dito, 
Pr 42) ah für Getriebe alle 
12" Ü Antrieb, M 6, 
für Kupplungsdruckplatte 91 
298 dito MB 1850-4 Kombizange 205 mm lang, 
für Kupplungsdruckplatte er für Schaltgetriebe alle 
Türscharniere 911,912, a 
930, 914 = 
Türschloß 
R il: 
‚ohewellen 924 Absetzzange 
390Lg-10 dito (Gesamtlänge 100 mm), zum Absetzen 
M10, Blechkanten 
a ürzyinderopt bei Karosserie-Reparaturen, 
und Schiebemuffe Absetztiefe 12 mm alle 
an Zentralwelle 911,928 | 
990-12 dito M 12 911,930 |Schlagausziehgerät | 
PP) für Schwungrad 928 für Scheibenbremsbeläge 
4 vorn und hinten ‚911 
991-6 Schraubendreher-Einsatz I jvom 94 
für Innenkeilprofilschrauben | | 
PP=..) (RIBE OV), Winkelschraubendreher 
| fr O1 Antrieb, M6, für Innenkeilprofilschrauben 
für Festsattel 911,930 (RIBE CV) M6 
991-8 dito M8 
für Stoßfängerhorn 91 |und 
n dito M8 
991-10 dito M 10 für Zylinder 911,912, 
für Stoßfängerhalter 91 am Bremssattel 914/6, 914 
BER | Schraubendreher-Einsatz 2100-025 Winkelschraubendreher 
mit Zapfenführung, für Innensechskantschrauben, 
PP .-) für Innensechskantschrauben _— 2,5 mm, 
GE cp, für Zusatz-Scheinwerfer 928 
8mm, : | 
für bewegliche Schale |911, 912, 2100-04 dito 4 mm, 
am Stoßdämpferbein 930 zum Drehen der 
Kolbenrückstellschraube an 
oogzag —]Sechskant-Steck- der hinteren Scheibenbremse |914 
a ensetz, 2100-06 dito 6 mm, 
r für Feststellschraube 
30 mm ‚am Vorderradlager 911,914 
oder 
i i 2100-07 dito 7 mm 
640-30 Einssitiger Ringschlüssel für Dampferbein 90% 
für Achsmutter 911,912, 
i 2100-10 dito 10 mm, 
an der Hinterachse 914 für Motoröl® 911 bis 
_——— un Ablaßstopfen Baujahr 70 
1000-32 Doppelsechskant-Steck- 
schlüssel-Einsatz, 210019-08 dito, 8 mm, lange Ausführung 
3/4" D] Antrieb, für Wärmetauscher 911,930 
32 mm, 
für Radaufhängung hinten |928 
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Normalwerkzeuge srareitnn PORSCHE 


No. Artikel/Anwendung 


Typ 


Winkelschraubendreher 


2111-08 


(XZN), 8mm, 
am Türschloß 


Universal-Bandschlüssel, 
bis 160 mm & 
für Ölfilter 


oder 


Ölfilterschlüssel, 
1/2” D) Antrieb, 
verstellbar 

von 65-110 mm & 


oder 
dito mit Hebel 


oder 


Ölfilterschlüssel DBGM, 
>78” D] Antrieb und 

19 mm @ Antrieb, 
65-120 mm Spannweite 


Zündkerzenschlüssel, 
3/8" U] Antrieb, 
verstellbar 

von 122-182 mm, 
20,8 mm 


in Verbindung mit 


Umschaltknarre 
mit Gelenk, kurz 


|Doppelringschlüssel, 
gekröpft und abgewinkelt, 
| 10x 14mm, 


für Turbolader 


| 
|Spezialzange 

| für Sicherungsringe 

| Antriebswelle des 

4. Gangrades 

und Kurbelwelle 


Steckschlüssel mit 
Kugelgelenk, 13 mm, 
für Auspuff 

| und Einspritzpumpe 


Ventileinstellschlüssel 
3mm 


oder 
2568-1 Pi dito 


für Innenvielzahnschrauben 


911 


911 


|911, 924, 
928 


alle 


911,914 


930 


924 
914 


911, 914/6 


911ab 
Baujahr 
1975 


911ab 
Baujahr 
1975 


No. 


| Artikel/Anwendung 


Typ 


2584 


Be | 


2749 


\ 


6110-1CT 


Pr 


6121-1CT 


6145-1CT 


6292-1 CT-UK 


dito, mit Einsteckverbindung 


Schraubendreher-Einsatz 

für Innensechskantschrauben 
| 1/2" DI] Antrieb, 

6 mm. 

für Gelenkwelle 

der Hinterachse 


für Nockenwelle 
bei eingebautem Motor 


|F-öriff-Schlüssel 
10mm, 
|für Ölsieb 


911 bis 
Baujahr 70 


928 


911 


Schraubendreher-Einsatz 

für Innensechskantschrauben 
3/8” D) Antrieb, 

(Gesamtlänge 100 mm), 
8mm, 

für Wärmetauscher 


Spezialschlüssel 13 mm, 
für Verstellschrauben 
der Zündverteiler 


Drehmoment- 
schraubendreher, 

Y/4” D) Antrieb, 50-350 Nem, 
zum Einstellen der Lenkung 
und des Ausgleichsgetriebes 


|Drehmomentschlüsseh 
3/8” D) Antrieb, 5-60 Nm, 
für Kipphebelachsen 


dito, '/2” D] Antrieb, 
10-120 Nm, 
für Pleuel 


dito, ®/4” D] Antrieb, 
300-800 Nm, 

| für Hinterachswellenmuttern 
und Hohlschraube 

am Schwungrad 


und Umschaltknarre, 
3/8” D] Antrieb, 5-60 Nm 


‚oder 
dito, '/2” D] Antrieb, 
| 10-120 Nm 


|oder 
dito, 20-200 Nm 


in Verbindung mit 


verschiedenen 
Steckschlüssel- und 
Schraubendreher-Einsätzen | 
zum Anziehen von Schrauben, | 
für die ein bestimmtes | 
Anzugsdrehmoment vor- 
geschrieben ist 


Einsteck-Maulschlüssel 
22 mm, 

für Kontermutter 

am Spurstangengelenk 


\dito, 

| für Spurstangen 

in Verbindung mit 
Drehmomentschlüssel 
HAZET 6292-1 CT 


911,930 


911,914 


911,912, 
930 


91 


911 


356, 911, 
912, Car 


alle 


924 


Werkzeuge srareitenen FORD 


istent jstent für 
Ba Ai FORD-Lkw 
= n Transit, 
3400 Werkzeug-Sortiment 5 3400 Werkzeug-Sortiment ‚serie, 
CHROM-VANADIUM für CHROM-VANADIUM -Seri 
N-Serie, 
für Werkzeugwagen 162 FORD-Pkw für Werkzeugwagen 172HD _Transcontinental 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-3400/78 _Verchromt | INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-3400/158 Verchromt 
329-5 Geißfußschlüssel- 900Z Doppelsechskant- 179-8 _Verstellbarer 900Z Doppelsechskant- 
Einsatz 19 mm, Einsätze Einmaulschlüssel Einsätze 
172” Ol Antrieb, 72" D Antrieb ” "72" D Antrieb 
für Ventileinstellung 8 10 11 13 14 E f 10 11 12 13 14 
179-18 dito 18” 
15 16 17 19 2 15 16 17 18 19 
32510: "Sechskant: 24 20 21 22 23 24 
Steckschlüssel 600 Ring-Maulschlüssel, 26 27 28 30 32 
Betätigungswerk- lang 900AZ dito 
600 Ring-Maulschlüssel, zeuge '/2” D Antrieb 6 78 910 dpi. Fra ja 
lang 915 __Schiebegriff 12” 11 12 138 14 17 Yı6 a2 Se 
6 7 8 9 10 916SP Umschaltknarre 19 22 24 27 30 ns 4 a 
11 12 13 14 15 10.314” 32 36 6 es Ns 
16 17 18 19 22 917-3 Verlängerung 3” 600A dito 32 1 1'ıe 
24 917-5 Verlängerung 5" 4 Be eg 18 136 1.10” 
612 Offene Doppelring- 918 Verlängerung 10" ang „2 EN 3 
schlüssel 920 Universalgelenk 18 Is °1a Betätigungswerk- 
11x13 12x14 "6 Te Nölıe zeuge '/2” D] Antrieb 
986-6 Schraubendreher- A 1.8 1.) r 
10x18 Einsatz für Innen- 1a 186 1a 7 Schwunggriff 16.12 
630  Doppelringschlüssel, a ehraüben 176 A" 914-15 Gelenkgriff 15” 
EN Base Smm 652 Reifenheber 24", 915 _Schiebegriff 12” 
taxız 19x22  986L9:8 dito 8mm, lang 2 Stück S16SP Umschaltknarre 
991-6 Schaibenrkehel- IAIg 
® a insatz für Innen- 730-7  Flachmeißel 917-3 Verlängerung 3” 
730-4 nechmelkel keilprofilschrauben 250 x 26 mm R e 
x20. mm (RIBE CV), 917-5 Verlängerung 5' 
” i 746-2 Körner " 
748-2 Körner a AED a dr 918 Verlängerung 10' 
1 
Een 991-8  ditoM8 7482-2 Splintetreiber 820° 5 „Sniyetreigelenk 
748b-4 Splintetreiber r er 115x2 mm 980-1393 Schraubendreher- 
een 1801-2 Seitenschneider&.V"| |... do 1soxamm Einsatz 1axd mm 
Zangen H 1. 
760-3 _Universalzange für Sicherungsringe | | 7486-6 dito 150x6 mm BE be 
9.12 1846-2 innen, gerade 748b-8 dito 150x8 mm sechskantschrauben 
1846 b-2 innen, abgewinkelt . j" te 
76. mn \Efoinajsdemzängein nen gerade PET OLE 988-3 _ dito für Kreuzschlitz- 
j f aha 
i 1846-2 außen, abgewinkeit | | 7603 Universalzange 9.172 SSHTENDEN.AT.S, 
832-2  Elektriker-Schrauben- 
dreher 75x2,5 mm 1850-3 Kombizange 7.'/a” 797 _ Bremsfedernzange 1801-3 Seitenschneider 8” 
” r 1951-3 Nylon-Hammer Zangen 
ra Bohtaukeidnhentar 100x32 mm 821-2 Dreikant-Hohlschaber für Sicherungsringe 
Vergaser, 25x 6,5 mm 
n 200 mm 1846-2 innen, gerade 
r 2100-04 Winkelschrauben- 
835-1 Schraubendreher für dreher für Innen- 834-2 Schraubendreherfür 1846-2 außen, gerade 
en ag ee 
Fi für Wellen- 

835-2 dito, Gr.2 2100-08 dito 8mm a sicherungsringe 
835-3 dito, Gr.3 2111-06 dito, für Innen- schrauben, Gr.2 1850-3 Kombizange 7.1/a" 
vielzahnschrauben 835-3 dito, Gr.3 
h r ei (XZN),M6 at 1953-7 Kunststoff-Hammer 

836-1 Werkstatt-Schrauben ’ 
dreher 00OxBEmm 2111-08 dito M8 835-4 dito, Gr.4 165x 60 mm 
ni 835-01 dito, kurze Form, 1980 Metallsägebogen, 
836-2 dito 125x6,5mm 2131 _ Zündkerzenbürste er verstellbar 
836-3 dito 150x8 mm 2140-5 Schlosserhammer 
5009 836-1 Werkstatt Schrauben 2100 Winkelschrauben- 
880TZ Doppelsechskant- 1 Fü 4 $ dreher für Innen- 
Einsatz Sa En atleheg, 836-3 dito 150x 8mm sechskantschrauben 
38" DI Antrieb, 3 i 225 335 4 
extratier, 2161 Ölkännchen 150 com | | 8965 dito 200x 13mm ee Se 
20,8 mm instell- f 
Ent 835PZD Schraubendreher für BEA E 
8816G Gelenk-Umschalt- POZIDRIV-Schrauben, 5 
knarre 11” 3429  Ventileinstell- 1 61 2100A dito 
3/8” D] Antrieb schlüssel 15 mm 2 dio,&r.2 Se Tea Na 
De Ya Sa 38 
Sortiment S ito, Gr. Me 2 96 
9 | Ohne Wagen > -4  dito,Gr.4 8 ar 
0-3400/78 | | 78teilig ETAIE Fortsetzung nächste Seite 
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Werkzeuge für Arbeitenan FORD 


3422 


für 


Escort 1300 
FORD-Lkw 


‚Anwendung: 


für Ventileinstellung 


FORD- 
Transit 


Ventileinstellschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
Griff um 360° schwenkbar 


er 


3429 


329-5 


Typ: 
alle 


in Verbindung mit 
Geißfußschlüssel- 
Einsatz, 19 mm 
?/2” D Antrieb 

und 

Drehmoment 
schlüssel 

HAZET 6010-1CT 
von 5-60 Nm 


OHC-Motoren, 
insbesondere mit 
Weber-Vergasern 


(Fortsetzung) HAZET 0-3400/158 Verchromt 
2120-10 Rundfeile 10” 2147 _ Fühlerblattiehre, 
20teilig 
2122-10 Flachfeile 10” Seh: iReieRadel 
2123-10 Dreikantfeile 10” 2156 Kabelmesser 
2130 Drahtbürste 2160 EDEN 
2140-2 Schlosserhammer 2175-1 Parallel-Schraubstock 
2009 100mm Backenbreite 
2140-10 dito 1000 2175-11 Unterlegscheibe dazu 
Sortiment 
NG: ohne Wagen z> | 
0-3400/158 158teilig | ı 
Bremseinstellschlüssel 
‚CHROM-VANADIUM 
3421 


No. | s | «I 

mm mm 
a 200 
329-5 | 19 125 


& 


> 


60 


3432 


Anwendung: 
für Zylinderkopf 


Spezialschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
für Zylinderkopfschrauben 


an 1,9-2,1 | Diesel-Motoren 


No. Ss Li Ti 
mm mm a 
3032 | | 17 110 130 


Satz 
im Klarsichtbehälter 


Schraubendreher-Einsätze 
für Innensechskantschrauben, 
Innenvielzahnschrauben (XZN) und 
Innenkeilprofilschrauben (RIBE CV) 


Hülsen CHROM-VANADIUM 
Klingen SONDERSTAHL für höchste Beanspruchung 


No. Inhalt a 
| a 
T 
| 98619-8, 990-6, -8, -14, 
3490/6 es soo | 1 
‚Anwendungen der Einsätze siehe Seite 154 
No. Artikel/Anwendung Typ 
612-10x11 Offener Doppelringschlüssel T 
10x 11mm 
—i 11 mm für Bremsleitungs- 
verschraubungen alle Pkw 
612-12x14 dito 12x 14mm 
| 14 mm für Bremsschlauch- 
verschraubungen alle Pkw 
612-16x18 dito 16x 18mm Transit, 
16 mm für Einspritzleitungs- Diesel 2,4 |, 
verschraubung Lkw mit 
Dorset- 
Motor 
612-19x 22 | dito 19x22 mm Capri, 
19 mm für Spurstangen- Escort, 
schrauben Taunus, 
Consul 
22 mm dito Granada 
19 mm für Einspritzleitung 
an 1,9-2,1 | Diesel- 
Motoren Granada 
612-24x27 dito 24x27 mm 
27 mm für Einstellschrauben |Consul, 
an der Zugstrebe Granada 
612 A-°/sx ’/ı6 | dito %/8x 7/16” 
und 
612 A-1/2x 9/16 dito 2x ®/16” Lkw- 
für Verschraubungen der Trans- 
Kraftstoffleitungen | continental 
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Normalwerkzeuge ürareienna FORD 


No. Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
sı8 Öldienst-Schlüssel alle |Kolbenringzange Lkw-Transit, 
für Kolbenringe A-Serie, 
50-100 mm 8 Trans- 
continental 
| 
640-55 Einseitiger Ringschlüssel I [are tio=so ng ER 
55mm 
794-2 |Kolbenring-Spannband |Lkw-Transit, 
2 | für Kolbenringe A-Serie, 
€ | von 90-175 mm & Trans- 
mit 80 mm hoch continental 
640-4655 Aufsteckrohr Lkw- N 
für Rockinger-Kupplung | A-, N-Serie, L | 
| Trans- 
i 794-3 dito, 90-175 mm @ Trans- 
ka 165 mm hoch continental 
748Lgb-4 Splintetreiber 4 mm, u — TRolbeningSpannz; 
it besonders langer Spitze | Kong Shanhzunge 
ür Sicherungsstifte der | — le Pı 
_... Scheibenbremsbelagträger aan. BIETEN 
im Bremssattel alle Pkw 
2 | 80173 | Zylinderkopf-Dichtigkeits- . 
762 indkerzenschlüssel Prüfgerät zum Prüfen 
mit Kardangelenk von Undichtigkeiten 
und Feder, alle des Zylinderkopfes, 
"2" D] Antrieb, |Reihen- ;& der Zylinderkopfdichtung 
20,8 mm |motoren und des Motorblocks 
| ‚ an wassergekühlten Motoren |alle 
62-1 to, 5/8" A ; 835 PZD-3 Schraubendreher für Transit 21, 
% eror 8 ERRE POZIDRIV-Schrauben Consul, 
| _ des Ventildeckels Granada, 
779-3 Ausdhicker > am Essex-Motor Capri31 
für Spurstangenköpfe Lkw- i it 
27 mm Gabelöfnung N-Serie 835 PZD-4 dito des D-Motors granee 
850-13 Sechskant-Steckschlüssel- 
779-420 Ausdrücker-Grundkörper, Einsatz 
38 mm Gabelöffnung 1/4" DI Antrieb, 
& 13mm | 
mit | 
779-411 Spindel | Lkw- in Verbindung mit 
Ü ö | Trans- 
für Spurstangenköpfe | continental 869 Universalgelenk 
_ . 3 und 
779N Universal- k 868 Verlängerung 6” 
| Kugelgelenkabzieher für Verstellschraube Transit 21, 
Gabelöffnung konisch des Zündverteilers Consul, 
18-22 mm alle Pkw am Essex-Motor Granada, 
Capri 31 
Universal- > = a | 
Radabzieher alle Lkw 880 2-11 Doppelsechskant- Steck- 
schlüssel-Einsatz 
3/8”.[] Antrieb, 
9 11 mm, für Schraube 
der Getriebeverlängerung 
am Gehäuse des Taunus, 
Borgwarner-Getriebes Capri 
Innenauszieher 
ür Führungsl Lkw- - 
a nioget NSerie BS0AZ-®/16 Doppeisechskant-Steck- 
| schllssol-Einsatz 
788-4 dito für Führungslager Lkw- er} Era 
der Antriebswelle Trans- | 
continental [und 
9, ii 
in Verbindung mit 880 TAZ-®/16 dito, extra tief 
788-10 Gegenstützvorrichtung n \in Verbindung mit 
= | Drehmomentschlüssel 
Pr | HAZET 6110-1CT,5-60Nm || kw- 
; | für Ansaugrohr N-Serie 
— 
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Normalwerkzeuge für Arbeiten an FOR D 


No. Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
880TZ-20,8 ___|Doppelsechskant-Steck- Do Schraubendreher-Einsatz 
schlüssel-Einsatz für Innensechskantschrauben 
extra tief, (Gesamtlänge 160 mm) Granada 
= 38" D Antrieb, mit Haltegummi. &mm, 281 
20,8 mm, für Ansaugkopf K-Jetronic 
für Zündkerzen 
| 8619-8 dito, 
oder (Gesamtlänge 80 mm) 
880MgT Sechskant-Steckschlüssel- |8 mm, 
Einsatz DBP, | für Bremsscheibe alle Pkw 
mit Dauermagnet und 
=> Kunststoff-Führungsbuchse, für Antriebswellen Granada ab 
20,8 mm, besonders gut für \2,31bis31 
die Zündkerze 
unter der Drehstrom- Transit 
lichtmaschine (1. Zylinder) und \ 'Schraubendreher-Einsatz 
anzuwenden ERW-A-Serie für POZIDRIV-Schrauben 
172” D Antrieb Transit 21, 
in Verbindung mit Pr.) &r.3 earsuı 
8816G Umschaltknarre für Ventildeckel Granada, 
tl mit Gelenk, 11” am Essex-Motor ‚Capri31 
989 PZD-4 dito Größe 4 Transit 
und 12,41 
8821-6 Verlängerung 6" alle Pkw | 
& außer Fiesta beide Einsätze 
| in Verbindung mit 
880 AMgT Sechskant-Steckschlüssel- = Verlängerung’3“ 
insatz DBP, 
mit Dauermagnet und Pe) | 
=> Kunststoff-Führungsbuchse und 
= ” [ame 9165P Umschaltknarre 10.214" 
| 
900-19 | Sechskant-Steckschlüssel- 
| Einsatz. N 
o EL ANERB; S80Lg-8 Schraubendreher-Einsatz 
> 19mm, alle Pkw für Innenvielzahnschrauben 
für Zylinderkopfschrauben und (XZN) 
an V-Motoren Transit pPe_-.) BD Antrieb, 
(Gesamtlänge 100 mm), 
In Ze EEE ıM8, Transit 
900 2-30 Doppelsechskant-Steck- | für Türschlösser 12MP4 
schlüssel-Einsatz Be 
Er 9 1/2” [7] Antrieb, 30 mm, | für Ölpumpenbefestigung alle 
| für Stabilisator | Lkw- OHC-Motore 
an der Hinterachse N-Serie 
| e 
800 AZ-12, dito 1311e* 90SLg-12 dito alle 
u zu ir Fodegehänge für Zylinderkopf |OHC-Motore 
S00 TAZ-15/16 dito, extra tief, "S/16”, 90-14 dito M14 
für Federbügel vorn, um Einstein 
” Differential-Gehäuseträger, Lkw der Vorderachse 12MP4, 
Ölablaßschrauben am Motor |N-Serie Pa (Dreiecksienker) 12MPE& 
nl a arg 991-6  [Schraubendreher-Einsatz |17MP3, 
1/2" [] Antrieb, für Innenkeilprofilschrauben |12MP4 
ee 10mm, ’ (RIBE CV), neues 
für Ölablaßstopfen Pe >) ‚/2“ ©) Antrieb, M6 Modell, 
an Ölwanne, Getriebe, | für Türschlösser ie M,20M 
P al 
Differential | Baujahr 64 
985-19 dito, 19 mm 
für Ölpumpen-Abdeckung 991-8 dito M8, 12MP4 
an 1,9-2,1 | Diesel- | für Türschlösser |altes 
| Motoren Granada Modell 
|17M,20M 
986-6 |Schraubendreher-Einsatz | ee 
für Innensechskantschrauben 993-8 Schraubendreher-Einsatz 
Pe 1/9" DI] Antrieb, mit Zapfenführung, 
&mm, für Innensechskantschrauben 
für Stirndeckel Pe.) (RIBE CS) 
und Ölwanne D24| /2” D) Antrieb, 
8mm, 
986 A-%/s dito 2/8” Lkw- für Bremsscheiben P4,P6 
für Stoßfängerbefestigung N-Serie 
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Normalwerkzeuge sraneienan FORD 


No. Artikel/Anwendung Typ No. | Artikel/Anwendung Typ 
ee EEE ERDE = — = — nasse 
1000 Z-30 Doppelsechskant-Steck- 1966-1 |Schlag-Ausziehgerät 12M, 15M, 
schlüssel-Einsatz | für Scheibenbremsbeläge 17M, 
3/4" D Antrieb, 30 mm, Lkw- 17MIS, 
für Federbolzen N-Serie — 20 M, Capri, 
Consul, 
1000-35 dito 35 mm, Granada 
für Kurbelwellenmuttern 
an 1,9-2,1 | Diesel- 1966-2 dito Escort, 
| Motoren Granada Capri, 
Taunus 
1000 2-36 dito 36 mm, Lkw- 
für Federbolzen N-Serie und 3 = 
Trans- 2100L9-03 Winkelschraubendreher 
continental für Innensechskantschrauben, 
lang, 3mm, 
1000 AZ- "5/16 dito 1Sy10” Lkw- für Gemischregulierung Granada 
für Steckachse N-Serie und K-Jetronic 2,81 
Trans- 
continental _ 
2115-T25 Winkelschraubendreher 
1000 AZ-1.1'/16 dito 1.1'yıe” für Innen-TORX-Schrauben 
für Spurstangenhebel 
am Achsschenkel und für Schamiere 
für Lenkstockhebel N-Serie am Ausstellfenster Fiesta 
1000 AZ-1.7/8 dito 1.7/8” für Wischermotor Granada 
für Ritzelmutter (Achse) '78 
und für Nockenwellen- Lkw | 
zahnrad N-Serie 2115-T30 für Scharniere Fiesta, 
der Heckklappe Capri 
für Lenkstockhebel Lkw-Trans- 
sontinental | | 2115-T40 für Kugelgelenk 
der Vorderradaufhängung ‚Fiesta 
1000 AZ-2.'/4 dito 2.1/a” Lkw- | 
für Hinterachse N-Serie 2115-T45 für Pumpe der Lenkhilfe Granada’78, 
Taunus 
1000 TA-1.5/16 Sechskant-Steckschlüssel- 
Einsatz, lang, Lkw-N-Serie | | 2115-150 für Sitzlehne und 
Erg und Ttang- Massekabel am Motor Fiesta 
für Radmuttern continental 
| für Sitzlehne Escort 
1100 AZ-1.'/8 Doppelsechskant-Steck- 2115-155 für Getriebeglocke Granada 
schlüssel-Einsatz am Dieselmotor "78 
1" D Antrieb, 1.7/8”, 
für Achsantrieb Tandem 
| 2126A |Gewindefeile 
1100 AZ-2.1/4 dito 2.1/a” für UNF- und UNC-Gewinde 
für Hinterachsantrieb ee 11-24 Gang/Zoll alle Lkw 
1100 A-2.%/4 Sechskant-Steckschlüssel- 
Einsatz 2.°/4” Lkw-Trans- = 
für Getriebeantrieb continental | | 2146-1 Fühlerblattiehre 
8teilig 
0,20 0.25 0,30 0,85 
AR - 0,40 0,45 0,50 0,55 mm 
1846b-2 Zange für Sicherungsringe für Ventileinstellung alle 
an Welle-Hinterachs- 
u > | Verlängerung und Consul, 
Fe | Antriebswellenflansche | Granada 3 
Montagegabel 
1846 0-2 dito, Consul, für Spurstangenköpfe Lkw- 
ee Gleichlaufgelenke Granada h — 27 mm Gabelöffnung N-Serie 
1847-3 |dito Gleichlaufgelenk außen |P4,P6 2170 | Universal-Bandschlüssel >; 
„== |bis 160 mm & alle 
für vorderen und ‚Automatik- E |üröriter Lkw 
hinteren Kupplungskolben [Getriebe 
c3 
| Absetzzange 2171-1 Ölfilterschlüssel, 
für Karosserie- 1/2” DI Antrieb, 
Instandsetzung verstellbar 
von 65-110 mm @ alle Pkw 
‚Absetztiefe 12 mm alle | 
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Normalwerkzeuge srareitenan FORD 


Artikel/Anwendung | Typ No. Artikel/Anwendung | m 
| ® | | 
2172 Ölfilterschlüssel DBGM 4517 Schraubendreher 
3/8” D Antrieb, für Leerlauf, Gemisch- 
19 mm @ Antrieb > |regulierung 
65-120 mm Spannweite alle 2 an DVG-Vergasern alle 
| 
2181 Rohrabschneider 4517-1 Schraubendreher 
für NE- und dünn- mit Führungsbuchse 
wandige Stahl-Rohre für Leerlauf, Gemisch- 
von 4 bis 16 mm Außen-@ alle Lkw = regulierung 
” an EEIT-Vergasern alle 6-Zyl, 
2191A/10K Doppel-Bördelgerät-Satz | 4518 Auszieher für 
für Rohre mit | Sicherungsstopfen 
0,7-1 mm Wandstärke e 2 (Eingriffssicherung) 
bei innenliegenden 
Schrauben der 
Inhalt: | Gemischregulierung 
. | und Leerlauf-Kraftstoff- 
2181, 2191, 2191-2, -90, alle [smeling | 
2191 A-1,-3,-4,-6,-8,-10 |Lkw an DVG-Vergasern alle 
3830 Öldienstschlüssel | nn 
10 mm Außenvierkant 4519-1 Einschlagdom 
10 mm Innen-Doppelvierkant für Eingniffssicherungen 
für Öleinfüll- und bei innenliegenden 
Ablaßschraube an der Lkw- ur Schrauben E 
ton-Hinterach: -Seri 
Safe und Leerlauf-Kraftstoff- 
einstellung 
für Ölablaßschraube BRONSNETBBSEH gie 
am Motor Lkw- 
|und der Lenkung A-Serie 
u r | 4520 Aufdrücker r 
für Bremseinstellung Lkw für Sicherungskappe 
N-Serie (Eingriffssicherung) 
: e bei herausstehenden 
3 Schrauben der alle 
—— Kraftstoffeinstellung außer 
4500/7-1 Vergaser-Werkzeugsatz, an DVG-Vergasern 6-Zyl. 
Tteilig 
4520-2 \ dito, alle 
Inhalt: für EEIT-Vergaser 6-Zyl 
4503, 4507, 4507-1, er Re) | 
4513-13, 4513-14, alle Pkw 
4514, 4515 und Transit 
6000CT |Drehmomentschlüssel DBP 
le | | mit Umschaltknarre 
4514 Spezialschlüssel für alle Pkw 3/8" DI Antrieb 
Vergaser-Flanschschrauben |und HAZET 6110-1 CT 
\\ Transit 5-60 Nm 
Verstellschraube Transit 21, dito HAZET 6121-1 CT 
des Zündverteilers Consul, 1/2" D) Antrieb 
am Essex-Motor Granada, 10-120 Nm 
Capri 3 
dito HAZET 6123-1 CT ‚alle 
| ze 1/2” D Antrieb | PKW und 
4515 Schraubendreher für | \ 60-360 Nm Lkw 
Anreicherungsventile | 
in DDIST- und TDID-Vergasern | alle 
2 dito HAZET 6145-1 CT 
2/4” D Antrieb 
300-800 Nm alle Lkw 
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Werkzeuge 


füraeitenan FIAT 


HAZET 0-3600/113 Verchromt 


3600 Werkzeug-Sortiment 
CHROM-VANADIUM 
wahlweise für Werkzeugwagen 
162, 166 TS, 171 oder 172HD 

INHALTSÜBERSICHT 

600 Ring-Maulschlüssel, 
lang, 30 mm 
603 dito, kurz 
© 7.80 AO 
11 12 13 14 15 
16 17 19 22 
630 Doppelringschlüssel, 
tief gekröpft, 
32x36 mm 
645 Doppel-Gelenksteck- 
schlüssel 
10x 11 13x17 
19x22 24x27 
731-2  Flachmeißel 
125x111 mm 
731-8 dito 175x 18mm 
740-2  Kreuzmeißel 
125x5mm 
745-3 Durchtreiber 
120x3 mm 
7452-10 dito 120x 10mm 
746-2 Körner 120x 12mm 
759 Schnellspann- 
Universalzange 10” 
818-3 _Winkelschrauben- 
dreher 150x8 mm 
821-1 Dreikant-Hohlschaber 
150 mm 
830-2 Werkstatt-Schrauben- 
dreher 125x5,5 mm 
830-14 dito 250x 10mm 
832-1  Elektriker-Schrauben- 
dreher 50x 2,5 mm 
834-3 Schraubendreher für 
Vergaser, 25x8 mm 
835-0 Schraubendreher für 
Kreuzschlitz- 
schrauben, Gr. 0 
835-2  dito,Gr.2 
835-3 dito, Gr.3 
858R-1 Reduzier-Einsatz 
!/a” M massiv, 
®/8" Dinohl 
880 Sechskant-Einsätze 
3/8” [] Antrieb 
1: Az SE 


8802 


Doppelsechskant- 
Einsätze 
3/8” OD Antrieb 
9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 
19 20 21 22 
880TZ dito, extra tief 
8.10 11 1278 
14 15 16 17 18 
198 20 21 22 
8801 Schraubendreher- 
Einsätze für 
Innensechskant- 
schrauben 
3/8" DI] Abtrieb 
34567 
8 9 10 12 
8803-6 dito für Schlitz- 
schrauben 6 mm 
8803-8 dito 8mm 
8803-10 dito 10mm 
8804-17 dito 17mm 
8806-2 dito für Kreuzschlitz- 
schrauben, Gr. 2 
8806-3 dito, Gr.3 
8806-4 dito, Gr.4 
Betätigungswerk- 
zeuge ®/8” D Antrieb 
8811 Schwungwinde 18” 
8812 Steckgriff 5" 
8813 Drehstange 6” 
8814 _ Gelenkgriff 9./2” 
8815 Schiebegriff 8” 
8816P Umschaltknarre 8” 
8820 Universalgelenk 
8821 Verlängerungen 
36 8 1 
8830 biegsame 
Verlängerung 8” 
900TZ Doppelsechskant- 
Einsatz, extra tief, 
1/2” DI Antrieb, 
20,8 mm 
958R-1 Reduzier-Einsatz 
1/2" WM massiv, 
8/8” Dihohl 
958R-2 dito 
3/8” MH massiv, 
Y/2” O'honl 
1803-1 Seitenschneider 5” 
1816-2 Flachzange 6.'/2” 


Fortsetzung rechte Spalte 


(Fortsetzung) HAZET 0-3600/113 Verchromt 
Zangen für 2141-1 Engl. Hammer 
Sicherungsringe 3/4 Ibs 

1846-2 innen, gerade 2141-4 dito 2 lbs. 
1846-2 außen, gerade 2147 _ Fühlerblattlehre, 
1950-3 Plastik-Hammer 20teilig 
100x832 mm 2161 _ Ölkännchen, 150 cm 
2120-8 Rundfeile 8" 3620 Bremseinstell- 
2122-4 Flachfeile 4” schlüssel 
2122-10 dito 10” 3667  Öldienstschlüssel 
T 
Sortiment | 
No. ohne Wagen ey | > 
0-3600/113 118teilig 15 
Bremseinstellschlüssel 
'CHROM-VANADIUM 

Anwendung: Typ: 

Zum Einstellen der Bremsen 850, 600, 

(durch die zweifache Abwinkelung ist die 770 bis 

Einstellung möglich, ohne die Räder Ordnungs- 

abzumontieren) Nr. 1873147 

3620 | _ 1 | so ] zoo | 0 
Drezel Öldienstschlüssel 
 CHROM-VANADIUM 
3667 
® 

Innensechskant 12 mm 

Ringschlüssel 17 mm 

Anwendung: Typ: 

für Ölwechsel an Motor, alle 

Getriebe und Hinterachse 

3667 12x17 | 220 200 1 
T 
No. Artikellanwendung | AA | Typ 
IK ai En 
329-2 Geißfußschüssel- | | 
Einsatz | 
"/2” D Antrieb ‚ ähnlich 
14mm |A50111 
\in Verbindung mit 
917-3 Verlängerung und 
Drehmoment- 
= schlüssel 
= HAZET 6121-1 CT 
für Zylinderkopf- 
|schraube 850, 770 
425 |Sechskant- 
Steckschlüssel 
Be für elektrische 
Geräte 
-5 5mm A 89501 
-6 &mm A 89502 
-7 7 mm A 89503 
-8 8 mm A 89504 
-g 9mm A 89505 
-10 10mm IA 89506 
-11 11mm |A89507 | alle 
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Normalwerkzeuge srareitenen FIAT 


No. 


610-10x11 


| 612-10x11 


612-11x13 


612-12x14 


612-17x19 


612-24x27 


FIAT- 


Artikel/Anwendung No. 


Typ 
Doppelring- 
schlüssel, gerade, 
10x11 mm 
für Sicherungsmutter 

5 Kipphebel- 


A 50108 


\500, 600, 
einstellschraube ‚850, 850 Sp 


| Offener Doppelring- 

‚schlüssel 10x 11mm 
10 mm für 

|Bremsleitung 


dito 
11x13 mm und 


12x 14mm 
‚für Benzin- und 
Öldruckleitung 
12 mm für | 
Bremsleitungen 
zum Hauptzylinder 


alle 


dito 
17x 19 mm und 


24x27 mm 
für Leitungen 
| und Rohre 
17 mm für 
| Bremsschläuche 
| 


\ alle mit 
autom. 
| Getriebe 


748Lgb-4 


Ben 


779N 


Splintetreiber 4 mm, 
mit besonders 

langer Spitze, 

für Sicherungsstifte 
der Scheiben- | 
bremsbelagträger 


im Bremssattel alle 


Zündkerzen- 
schlüssel 

mit Kardangelenk 
und Feder 

20,8 mm 


alle 
außer 128 


Universal- 
Kugelgelenk- 
abzieher 
Gabelöffnung 


konisch, 18-22 mm alle 


|Kolbenringzange 
für Kolbenringe 


I} 
A60182 |126, 133, 
von 50-100 mm & 


127, 850T 


dito 65-110mm & |A60183 | 128, X 1/9, 
131, 132, 


130, 238 


126, 127, 
128, X 1/9, 
131, 132, 
130, 850 T, 
238 


Spannband A 60605 


|Kolbenring- 
60-125 mm 8 | 


No. 


801/3 


880 TZ-19 


8816P 


900-16 


900-19 


900TZ-17 


= 


962. 


990-6 


1847-3 


— 


Artikel/Anwendung 


Zylinderkopf- 
Dichtigkeits- 
Prüfgerät 

zum Prüfen 

von Undichtigkeiten 
des Zylinderkopfes, 
der Zylinderkopf- 
dichtung und 

des Motorblocks an 
wassergekühlten 
Motoren 


Doppelsechskant- 
Steckschlüssel- 
Einsatz, 

extra tief, 

3/8" D] Antrieb, 

19 mm 


in Verbindung mit 

| Umschaltknarre 

für vordere 
Befestigungs- 
schraube des 
oberen Lenkers der 
Vorderradauf- 
[hänsung 


Sechskant-Steck- 


| schlüssel-Einsatz 
"/2” OD Antrieb, 

16 mm, 

in Verbindung mit 
Drehmoment- 
schlüssel 

HAZET 6121 CT 

für die Lagerschalen 
der Kurbelwelle 


dito 19 mm, 

in Verbindung mit 
Drehmoment- 
schlüssel 

HAZET 6121 CT 
für Zylinderkopf- 
schrauben 


Doppelsechskant- 
Steckschlüssel- 
Einsatz, 

extra tief, 

Y/2” D) Antrieb, 

17 mm, 

in Verbindung mit 
Drehmoment- 
schlüssel 

HAZET 6121 CT 
für Zylinderkopf- 
schrauben 


Zündkerzen- 
schlüssel-Einsatz 
mit Kardangelenk, 
172” D Antrieb, 
20,8 mm 


Schraubendreher- 
Einsatz für Innen- 
vielzahnschrauben, 
1/2" OD) Antrieb, 

M6, für 
Druckscheibe auf 
der Antriebsscheibe 
des Getriebes 
Idroconvert 


Zange 


für Sicherungsringe 
im homogenetischen 
Gelenk (Gleichlauf- 
gelenk) 


FIAT- 


alle 


A57052| 


A 89907 


1500, 
125 


DM, 


16008 


lAsor1a| 


124 Sport- 
Coups, 
125 


127, 128, 
238 (Trans- 
porter), 

X 1/9 Spider, 
Autobianchi 
A112, 
Lancia-Beta 


158 


Normalwerkzeuge sr areitenen FIAT 


No. Artikel/Anwendung. | Fur Typ 
1889 b-11 | Flachzange mit A 87001 | 128, 125, 
Feder, kurze Form, 130, 132, 
gebogen, für Lancia- 
Ventilplättchen |Beta 
Absetzzange 
für Karosserie- 
Instandsetzung 
| Absetztiefe 12 mm |alle 
1966-1 Schlag-Ausziehgerät 1300, 
für Scheibenbrems- 1500, 
beläge Dino, 
Lancia 
1966-2 dito 130 
; Winkelschrauben- 
— dreher für 
[ Innensechskant- 
schrauben 
2100-025 2,5mm A 89601 
-03 3 mm A 89602 
-035 3,5 mm A 89603 
-04 4 mm A 89604 
-05 5 mm A 89605 
-06 6 mm |A 89606 
-08 8 mm \A 89607 
-10 10 mm A 89608 
-12 12 mm A 89609 
-14 14mm |A 89610 
-17 17_ mm |A89611 alle 
| 
2100-12 atto 12 mm |A50113) 
für Ölablaßstopfen | 850 Sport 
am Motor \128, 124, 
| 124 Special, 
| 124 Sport, 
125, 
| 125 Special, 
| | 2383, 241, 
| \643 N, 
| 690N 3, 
693N 1, 
683 N, 6/9 
128,X 1/9, 
131, 132, 
238 
am Getriebe 128-125, 
125 Special, 
|127, 131, 
132,x 1/9 
für Hinterachs- 
gehäuse 131 
2100-13 dito 13mm A 89612 | 125, 
für Ventildeckel- 124 Coupe, 
befestigung 124 Spider, 
124 ST, 
| 125 Special, 
132 
| für Ölablaßstopfen 
am Motor Lancia 
für Befestigungs- | 124 Sport, 
knöpfe des Stößel- 125, 
kammerdeckels 125 Special 
2171-1 Ölfiiterschlüssel 
"72" D) Antrieb, 
verstellbar von | 
65-110 mm @ 128, 130 


| Artikel/Anwendung 


2203-5 


2505-1 


1 


[ölfiterschlüsset | 


DBGM, 

2/8” D] Antrieb, 
|19 mm @Antrieb, 
65-120 mm 
Spannweite 


Schraubendreher- 
Einsatz (Bit) 

für Innensechskant- 
schrauben, 

1/4" Sechskant- 
‚Antrieb, 

5 mm, mit 
Verbindungsteil 
HAZET 2230-4 


für Getriebe 
Idroconvert 


indkerzenschlüssel 
mit Stecker, 
verstellbar von 
142-202 mm, 

20,8 mm 


dito, °/8 D) Antrieb, 
| verstellbar von 
‚122-182 mm, 

20,8 mm 


in Verbindung mit 


Umschaltknarre 
| mit Gelenk 


T-Griff-Schlüssel 

|8 mm Innenvierkant 
‚für Ölstopfen 

‚der Lenkung 


indkerzenschlüssel 
mit Kardangelenk, 
"/2” D) Antrieb, 
20,8 mm 


Drehmoment- 
schlüssel DBP 

| mit Knarrenköpfen 
= 3/8", 1/2"- und | 
3/4"-D Antrieb | 
für Steckschlüssel- 
und Schrauben- 
dreher-Einsätze 


oder mit 
Steckverbindung 

für verschiedene 
Einsteck-Werkzeuge | 
(Maul-, Ring- 
schlüssel-Köpfe usw.) | 


von 5 bis 800 Nm 


zum Anziehen 

von Schrauben, für 
die ein bestimmtes 
Drehmoment vor- 
geschrieben ist 


(Programm- 
Darstellung siehe 
Seiten 182-190) 


A 55049 


A55047 | 


124 Sport- 
Coupe, 
125 


ab 1500 


125, 132 


124 


alle 


Spezialwerkzeuge srareitenn PEUGEOT 


Öldienstschlüssel 
CHROM-VANADIUM 


Ventileinstellschlüssel 
CHROM-VANADIUM 


Klinge 10x 1,1mm 


mit 8 mm Außen-Vierkant mit trinamic“-Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 
been und 10. mm Innen-Doppel-Vierkant 3707 schwarz 

‚Anwendung: 

für die Ablaßschraube ü 

an Ölwanne, Getriebe, Typ: 

Differential alle 104 

- 
No s | 2 >|"| sı 7 2m 
mm mm s mm | mm | mm & 

3701 | 8x0 225 20 | 1 3707 | 13 26 155 | 150 1 
Schraubendreher-Einsätze 2er Bremseinstellschlüssel 
‚CHROM-VANADIUM CHROM-VANADIUM 
für Innen-Vierkantschrauben 10 mm Vierkant 

3702 3721 

(=) zn, 
Anwendung: Typ: 
für die Ablaßschrauben 3702: alle 
an Ölwanne, Getriebe, 3702-1: 203, 408, Typ: 
Differential 404, 604 alle 
3702 8 s | © ] I 
| | 1 No. s +L => 
| 3702-1 | 10 sa | ©o | w mm mm 
Mrz Yenttleinsteilschlüsseı 3721 [| wo | »s ! 

BEESIE NORDEN Zündkerzenschlüssel 

mit trinamic®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff, Pre SPEZIALSTAHL 

3705 schwarz 
mit Stecker 
3761 


Typ: 
insbesondere 404, 504, 
Vergaser und Injektion 


No. 


a1 | T 208 330 |] 400 a 


Artikel/Anwendung Typ 


|Splintetreiber 4 mm, 
mit besonders langer Spitze, 


ileii ü Be r Sicherungsstifte der 
ÜHazerl Ventileinstellschlüssel Bu Scheibenbremsbelagträger 
erere im Bremssattel alle 
mit tra -Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 
3706 it trinamie”-Griff ( h.) Kunststoff, 
schwarz 
779N Universal- 
=. | Kugeigelenkabzieher 
Gabelöffnung konisch 
E 18-22 mm alle 
l 10x1,1 | 
je 10x 1, — | 
l unge lD a 790-1 Kolbenringzange 
£ für Kolbenringe 
“ von 50-100. mm alle 
Typ: ax ® 
= 404, 504 
= e ee 
3706 I | eo ] es ] 200 | ı 


Hazell Normalwerkzeuge üranitenn PEUGEOT Era0= 


No, Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
797 Bremsfedernzange Öffilterschlüssel DBGM, 
_— |ürBremsbeläge 3/8” I] Antrieb, 
“ in Trommelbremsen alle 19 mm @ Antrieb, 
u 65-120 mm Spannweite alle 
I lol oa ee 1 nes 
799 Türfedernzange 4517 | Schraubendreher 
für Sicherung | | für Leerlauf, 
an der Fensterkurbel 104 Gemischregulierung 
ER an DVG-Vergasern alle 
801/3 Zylinderkopf-Dichtigkeits- 4518 Auszieher 
Prüfgerät zum Prüfen | «> für Sicherungsstopfen 
| von Undichtigkeiten (Eingriffssicherung) 
| des Zylinderkopfes, bei innenliegenden 
der Zylinderkopfdichtung | Schrauben der 
und des Motorblocks Gemischregulierung 
an wassergekühlten Motoren |alle und Leerlauf-Kraftstoff- 
einstellung an 
DVG-Vergasern alle 
839-3 Sn hraubändreher | 
ür Spezialschrauben TACL, | 4519-1 Einschlagdorn 
Pr Gr. 3, am Türschließkeil 204 für Eingrffseicherungen 
a. bei innenliegenden 
En Schrauben der 
Gemischregulierung 
und Leerlauf-Kraftstoff- 
einstellung an 
S60AMST Sechskant-Steckschlüssel- DREI ar 
Einsatz DBP, | 
mit Dauermagnet 104, | | 
e> En Runststort BD Saubes | 
ührungsbuchse, u. Kabriolett 1 - 
38" D] Antrieb, Sa” ab Bauj. 75, | | 4520 | ee oäkäppe 
für Zündkerzen 305, 604 un 
& ea bei herausstehenden 
= Schrauben der 
! | Kraftstoffeinstellung 
900 TZ-19 Doppelsechskant-Steck- an DVG-Vergasern alle 
schlüssel-Einsatz, 
extra tief, 
"/2" D Antrieb, 19 mm, 
für Zylinderkopfschrauben 404 
8000 CT | Drehmomentschlüssel DBP 
| mit Knarrenköpfen 
ee el SIE IT | 9/8”-, \/2"- und 
985-10 Schraubendreher-Einsatz „. |%/4”-O Antrieb 
für Innensechskantschrauben * | für Steckschlüssel- 
me !/2” D] Antrieb, 10 mm, und Schraubendreher- 
\ für Kardangehäuse 404 Einsätze 
985-19 dito 19 mm, oder mit 
für Ölpumpen-Abdeckung 504 D | Steckverbindung 
für verschiedene 
Einsteck-Werkzeuge 
” (Maul-, Ringschlüssel-Köpfe 
1932-1 Absetzzange für usw.) 
Karosserie-Instandsetzung 
Absetztiefe 12 mm alle |von 5 bis 800. Nm 
zum Anziehen 
|von Schrauben, für die 
ein bestimmtes 
1966-1 Schlagausziehgerät Drehmoment vor- 
für Scheibenbremsbeläge alle geschrieben ist alle 
— 
| Programm-Darstellung 
| siehe Seiten 182-190) 
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3800- een 


Werkzeuge für Arbeitenan RENAULT 


De Assistent 


Bremseinstellschlüssel 
‚CHROM-VANADIUM 


3800 Werkzeug-Sortiment 3822 
CHROM-VANADIUM 
wahlweise für Werkzeugwagen 
162, 166 TS, 171 oder 172HD 
- „N 
> Typ: 
h alle 
Fu 3 ? T 
Bi 
Or Bo || m | ;: |» 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-3800/87 Verchromt \ S = 10mm 
4 2 3822 | Akt = 10mm | ’250: | 260 10 
600 Ring-Maulschlüssen, 880MgT Zündkerzen-Einsatz, R 7 
lang 6kt., mit Dauer- V+22e:f Bremseinstellschlüssel 
Er og TEL UND Kunst CHROM-VANADIUM 
11 12 18: 14 15 off ührungsbuchse, 
Yyg" {1 
16 17 18 19 20 or LER, 3823 
21 22.23 vor ; 
32 r 
Betätigungswerk- 
610 _ Doppelringschlüssel, zeuge »/s” U Antrieb 
gerade 8815 Schiebegriff 8” 
6x7 8x9 n 
40x11 12x18 8816P Umschaltknarre & 
14x15 16x17 8820 Universalgelenk 
18x19 8821-3 Verlängerung 3” N 
650-16 Reifenheber 8821-5 dito 5" 
400x 16mm 8821-10 dito 10” Anwendung: Typ: 
5 zum Einstellen R16 
731-8 Flachmeißel 900 Sechskant-Einsätze, der Girling-Bremse 
175x 18mm 72” DI Antrieb, wech = = 
23 24 3823 | I 62 |_ 170 ] 10 ] 0 
741-4 _ Kreuzmeißel = 2 
150x 7 mm 900TZ-17 Doppelsechskant- Vr=zerl Spezialschlüssel 
Einsat: i 
745-3 _Durchtreiber a Bra en, CHROM-VANADIUM 
120x3 mm 47 mm . 3826 für Zylinderkopfschrauben 
7453-4 dito 120x4 mm 
958R-1 Reduziereinsatz 
746-1 Körner 120x 10 mm 1/0” Il massiv, 
760-3 _Universalzange 9.\/n" ®18" Dihohl 
. ' — 
818-1 _Winkelschrauben- Aa jesenschnekter 
dreher 90x4 mm : Br EA 
951-2 Nylon-Hammer 
821-1 Dreikant-Hohlschaber 90x27 mm . 
150 mm 
830-2 Werkstatt-Schrauben- 21% Winkelschrauben- Typ: 
dreher 125x5,5 mm sechskantschrauben R4,5,6, 
830-5 dito 125x6,5mm 2 25345 8,10 
830-9 dito 175x8mm 68 3026 | I 37 I» 150 10 
833-1 _ Elektriker-Schrauben- il E A 
dreher 50x 2,5 mm a ns H2=ef Spezialschlüssel 
rahtbürste JANADı 
8341 Schraubendreher für 2140-5 Schlosserhammer Br VeeIErFesteielächmüken 
: fr - 
Vergaser, 25x4 mm 500g 3827 
835-1 Schraubendreherfür 2146 Fühlerblattiehre, 
Kreuzschlitz- teilig 
schrauben, Gr. 1 0.10 0,15 020 
835-2 dito, Gr.2 030 040 0.60 
i 2153 Autolicht-Prüfer 
880 Sechskant-Einsätze 
38” D) Antrieb Bra Nor 
8 9 10 11 12 2154 Rollbandmaß, 2m 
13 14 15 17 19 2160 Ölspritzkännchen, 
22 150 ccm Typ: 
7 alle außer 
Sortiment | R4mit 
ws onne Wagen [53 > Ducellier-Verteiler 
0-3800787° | I  Brteilig 10 | ı 3827 SEHR | 225 10 | 5 
ei: 


Spezialwerkzeuge sraneitenan RENAULT 


3800- 


A 


Spezialschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
für Vergaser-Flanschschrauben 


Ventileinstelischlüssel 
CHROM-VANADIUM 
mit trinamic®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 


3828 3833 schwarz 
mit 2 auswechselbaren 
Klingen 48 und 97 mm lang 
NY Einfräsung 4,5 mm 
Typ: 
R 
Typ: 
R16 
Fr r T 
Ürazerl Ventileinstellschlüssel No. Ss T 'ke|7T | = 
IRRE YRDEN mm mm mm g | 
mit trinamic“-Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 3 | Fr | 205 | ı 
3829 schwarz u! 2 > ee 
P+azerf Ventileinstellschlüssel 
- SHROMNARSDRUM 
L mit trinamic”-Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 
la 3835 schwarz 
Einfräsung 4,5 mm =) 
Einfräsung 4,2 mm 
Typ: 
R15T8, 
RI6TS, Typ: 
R17,R18T8, R4,5.6, 
RI8GTS 8.10, 12,18, 
7 15’TL-1400 Motor 
s Tr = 
No, ” 
> | x ER am 22 = = 3835 10 | 27 ] ıss ] 170 1 
3829 13 80 165 | 270 Zündkerzenschlüssel 
= Fe SPEZIALSTAHL 
PH22ef Öldienstschlüssel mit Stecker 
CHROM-VANADIUM 3861 
mit, 10 mm Außen-Vierkant 
3830 und 10mm Innen-Doppet-Vierkant 
Typ: 
RISTS,RIBTS, 
R1Z,R17TS, 
Anwendung: Typ: Alpine 
für Getriebeöl-Einfüll- und Ablaßschraube, alle, 
Motoröl-Ablaßschraube außer R 16 TX, 
R20,R 30 
3830 10 - 230 | 260 1 


3800- r2=ef 


Normalwerkzeuge srareitenen RENAULT 


No. 


Artikel/Anwendung Typ 


612-10x11 


———“ 


612-13x15 


612-14x17 


Offener Doppelringschlüssel 
10x 11mm 
für Bremsleitung 


dito 13x 15 mm 
für Anbauteile 
|an Motor und Getriebe 


dito 14x 17 mm 
für Befestigung 
von Motor-, Getriebe- 


|und Radaufhängung alle 


767 


Zündkerzenschlüssel 
mit Kugelgelenk 

190 mm lang, 

20,8 mm 


RA4,RS, 
R6& 


767-1 


| Zündkerzenschlüssel 


| mit Kugelgelenk und Feder 
300 mm lang, 
20,8 mm 


[Universal- 
| Kugelgelenkabzieher 
Gabelöffnung konisch 
18-22 mm 


Kolbenringzange 
für Kolbenringe 


von 50-100 mm 8 alle 


m __ 
I 


Bremsfedernzange RA, 
für aufgenietete Bremsbeläge |R6 


dito, für aufgenietete und 


aufgeklebte Bremsbeläge alle 


801/3 


= 


Zylinderkopf-Dichtigkeits- 

Prüfgerät zum Prüfen 

von Undichtigkeiten 

des Zylinderkopfes, 

der Zylinderkopfdichtung 

und des Motorblocks 

an wassergekühlten Motoren |alle 
| 


839-2 


| Schraubendreher 

für Spezialschrauben 
TACL, Gr. 1 

für Zierleiste 


R 16 alle, 
RI16TS 


dito, Größe 2, 

für Abdeckblech 
zwischen Frontscheibe 
und Motorhaube 


für vordere Ziergitter 


für Einstiegzierleisten RS 


No. 


8501-3 


‚Artikel/Anwendung Typ 
Schraubendreher R 12 Bau- 
für Spezialschrauben Jahr 69-71, 
TACL, Größe 3, R12TL, 
für Türschließkeil R6ab 

Baujahr 70, 
R6TL 
für Hecktürbefestigung R 16alle, 
|R16TS 
für Keilriemenverstellung 
(Reserverad entfernen) IR5 
| dito, Größe 4, RS,R15, 
für Stoßstange R17 
für Motorhaube |R 16alle, 
und Hecktür R16TS 
|Schraubendreher-Einsatz 
für Innensechskantschrauben 
1/4" D Antrieb, 3mm, 
für Ventildeckel 30 TS 
| Doppelsechskant-Steck- 
| schlüssel-Einsatz, 
3/8” D Antrieb, 20,8 mm 
in Verbindung mit 
Verlängerung 3” | 
oder 
Verlängerung 5” R4,RS, 
| R6&R 12, 
für Zündkerzen ‚R15,R 16 
| 
| m nn | 
Sechskant-Steckschlüssel- 
Einsatz DBP, 
mit Dauermagnet und 
Kunststoff-Führungsbuchse, |R4,R5, 
3/8" DI Antrieb, 20,8 mm R6& 
|dito Se" 
für Zündkerzen 30TS,R14 
Doppelsechskant-Steck- 
schlüssel-Einsatz 
"/2” OD] Antrieb, 12 mm, 
für Pleuelstangen- 
und Lager-Schrauben R4,R6 
dito 13 mm, R12,R15, 
für Pleuelmutter R17 
dito 14 mm, 
für Zylinderkopf R4,R6 
dito 17 mm, R12,R 15, 
für Zylinderkopf R17 
dito, extra tief, RSTL,RE, 
für Zylinderkopf R16 
alle in Verbindung mit 
Drehmomentschlüssel 
HAZET 6121 CT 
| Sechskant-Steckschlüssel- 
| Einsatz DBP, 
| mit Dauermagnet und 
| Kunststoff-Führungsbuchse, 
/2" D Antrieb, 20,8 mm \RA,RS, 
für Zündkerzen R6& 
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Normalwerkzeuge 


für Arbeitenen RENAULT 


No Artikel/Anwendung Typ No, | ArtikellAnwendung Typ 
| 1932- | Absetzzange für 4005 Zündkerzenschlüssel RI6TS, 
Karosserie-Instandsetzung mit Kardangelenk, R17,RBG, 
Absetztiefe 12 mm alle "ya" D Antrieb, R12G, 
| „+ 208mm Alpine A 310 
|Winkelschraubendreher I 
_— für Innen-TORX- 4517 Schraubendreher 
"a Schrauben, für Leerlauf, 
für Heckziergitter RS Gemischregulierung 
— an DVG-Vergasern alle 
2115-T10 dito, 
für Außenspiegel alle 
für Kühlergrill R1A.R16, | | 4sı8 TRusseher 
R20,R30 für Sicherungsstopfen 
_@ (Eingriffssicherung) 
, i a bei innenliegenden 
für Frontziergitter R6 Schrauben.dar 
emeoneaullarung 
a und Leerlauf-Kraftstoff- 
2115-T30 dito, einstellung an 
für Türschließkeile alle DVG-Vergasern | alle 
für Türschlösser Alpine | 
4519-1 Einschlagdorn % 
2115-T40 \dito, IRS,R 14, für Eingriffssicherungen 
| für Stoßstangen RI5,R17 bei innenliegenden 
__® Schrauben der 
- Gemischregulierung 
und Leerlauf-Kraftstoff- 
ET _ einstellung an | 
2172 Ölfiiterschlüssel DBGM, - | 
Heels PS -Vergasem alle 
19 mm @ Antrieb, 
65-120 mm Spannweite alle 
4520 Aufdrücker 
für Sicherungskappe 
‚ (Eingriffssicherung) 
2505-1 Zündkerzenschlüssel Be. =] | bei herausstehenden 
= mit Stecker, Schrauben der 
h verstellbar von 142-202 mm, Kraftstoffeinstellung 
I 20,8 mm an DVG-Vergasern alle 
2505-2 dito, 
®/8” D] Antrieb, 
{4 |yerstellbar von 122-182 mm, 6000 CT Drehmomentschlüssel DBP 
20,8 mm mit Knarrenköpfen 
„. ‚2er N12"-und 
: r =; 374"-O) Antrieb 
in Verbindung mit für Steckschlüssel- 
8816GK Umschaltknarre R12TL, u und Schraubendreher- 
mit Gelenk, kurz RISTL. & Einsätze 
\RISTL 
2 | und alle mit / | 
& Drehstrom- oder mit 
Licht- Steckverbindung 
| maschine für verschiedene 
Einsteck-Werkzeuge 
| (Maul-, Ringschlüssel- 
> Köpfe usw.) 
3701 | Öldiensischlüsset 
8 mm Außen-Vierkant, : a 
f 10 mm Innen-Doppelvierkant N von 5 bis 800 Nm 
2 | 
| zum Anziehen 
| von Schrauben, 
oder | für die ein bestimmtes 
3702 Schraubendreher-Einsatz Drehmoment vor- 
für 8 mm Innenvierkant- geschrieben ist alle 
schrauben, 
"72" 0] Antrieb, 
N an Ölwanne, Getriebe, RI6TX, (Programm-Darstellung 
a Differential R20,R30 siehe Seiten 182-190) 


Pe Ki Werkzeuge sraneienn CHRYSLER-SIMCA 


Razer Ayistert Öldienstschlüssel 
‚CHROM-VANADIUM 
3900 Werkzeug-Sortiment 3904 a 
'CHROM-VANADIUM 
wahlweise für Werkzeugwagen (®) 
162, 1668, 171 und 172HD 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-3900/64 Verchromt | 
450  Doppelmaulschlüssel 880 Sechskant-Einsätze 
6x7 8x9 3/8" DI Antrieb ‚Anwendung: Typ: 
10x11 12x13 8 10 11 13 14 für Ölstopfen an Ölwanne, alle 
14x15 17x19 15 17 19 22 Getriebe und Differential 
21x23 22x24 
Betätigungswerk- s De 
27x32 een D Antrieb No. P L zz = 
615 Starter- und Block- 8816P Umschaltknarre 8” — 
1 12 225 280 5 
schlüssel 14x 17 mm 8820 Universalgelenk 
625 _Doppelringschlüsse, 8821-5 Verlängerung 5” Artikel/Anwendung Typ 
flach gekröpft ae ” 
6x7 10x11 8821-8 Verlängerung 8' un — = 
si» Azad 8821-28 Verlängerung 28” SOEERDRBRKINDECH[aseH 
20x22 21x23 5 ’ 11 mm für Bremsleitung alle 
24x27 27x32 1802-2 Sehenachneider 
7482-2 Splintetreiber 1841 a-3 Langbeckzange, EN es — 
115x2 mm gerade, 8“ 615-14x 17 [Starter- und Blockschlüssel 
748b-5 dito 150x5 mm 1841-3 dito, gebogen, 8” Er 14x17mm 
= | für Schaltgestänge 1301, 1501 
760-3 Universalzange 9.1," 1846a-2 Zange für F © 
Sicherungsringe 
767-2 _Zündkerzenschlüssel innen, gerade, 7” 
20,8 mm 1846-2 dito, — m —t 
außen, gerade, 7” 625-17x19 |Doppelringschlüssel, 
229. eiemeledergsange 1847-2 Spezialzange 8.1/a” a: a KFIAR 
: für Sicherungsringe „—“ 
799  Türfedernzange 8./a" 1855-2 Kombizange 7” @ 
832-1  Elektriker-Schrauben- 2100 Winkelschrauben- 625-20x22 dito 20x22 mm, 
dreher 50x 2,5 mm dreher für Innen- für Vorderachse 1801 
hsk: 
835-3 Schraubendreher Keier Eben 625-24x27 dito 24x 27 mm 
für Kreuzschlitz- für Festsattel 
schrauben, Gr.3 12mm der Scheibenbremse 1501 
835PZD Schraubendreherfür 2140-5 Schlosserhammer 625-27x32 dito 27x32 mm 1000, 1100, 
POZIDRIV-Schrauben, 8 für Radlager 1301, 1501 
Gr.2,3,4 2145 _ Fühlerblattlehre Ä 
836-3 Werkstatt-Schrauben- BEE a ee 
dreher 150x8 mm 2153-1 Autolicht-Prüfer Splintetreiber 4 mm, 
’ 6-24 V mit besonders langer Spitze, 
839 Schraubendreher für für Sicherungsstifte der 
Spezialschrauben 3721 _Bremseinstell- Scheibenbremsbelagträger 
TACL Gr.2,3,4 schlüssel im Bremssattel alle 
Sortiment | x = B 
Ne ohne Wagen | _> Zündkerzenschlüssel | 
m - —— mit Kugelgelenk und Feder 1100 
0-3900/64 64teilig 10 300 mm lang, 20,8 mm |Spezial 
> 
Haze] Ventileinstellschlüssel | 
CHROM-VANADIUM | 
mit trinamic®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff, dito, 450 mm lang ‚alle, 
3901 schwarz außer 
1100 
4 | Spezial 
L | | 
FE | | 
| Universal- 
| Kugelgelenkabzieher 
| Gabelöffnung konisch 
18-22 mm alle 
Typ: | 
alle Kolbenringzange 
- für Kolbenringe 
S T [#3 I 50-100 mm & alle 
No. 
AA 
3901 |] so |1s|ım| ı 
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KE=i Normalwerkzeuge sraneiene CHRYSLER-SIMCA Br 


863P 


868 


8821-28 


8816G 


8821-8 


| Kolbenring-Spannzange 


Artikel/Anwendung Typ 


verstellbar von 70-100 mm 9 | alle 


Bremsfedernzange 
für Bremsbeläge 
in Trommelbremsen alle 


Zylinderkopf-Dichtigkeits- 
Prüfgerät zum Prüfen 

von Undichtigkeiten 

des Zylinderkopfes, 

der Zylinderkopf-Dichtung 
und des Motorblocks 


an wassergekühlten Motoren | alle 
| 


Schraubendreher für 
EDRÄRONTBUDEN TACL 
rn 


dito Gr. 2 
dito Gr. 3 


dito Gr. 4 
für verschiedene Arbeiten alle 


Sechskant-Steckschlüssel- 
Einsatz 

'/a" DI Antrieb 

10mm 


dito 11 mm 


in Verbindung mit 
Umschaltknarre 4.'/2” 


und 

Verlängerung 6" 

für Ölwannenbefestigungs- 
schrauben 

10mm 

11mm 


1000, 1100 
1301, 1501 


Sechskant-Steckschlüssel- 
Einsatz 

3/8” D] Antrieb 

13mm 


dito 17 mm 


in Verbindung mit 
Umschaltknarre mit Gelenk 
11” 


und 
Verlängerung 28” 


für Befestigungsschrauben 


am Getriebe | alle 


Sechskant-Steckschlüssel- 
Einsatz 

3/8" D Antrieb 

19mm 


in Verbindung mit 
Umschaltknarre mit Gelenk 


und 
Verlängerung 8” 


für Sturzeinstellung 
der Vorderachse 


1301, 
1501 


| ‚Artikel/Anwendung 
| 


|Absetzzange für 
Karosserie-Instandsetzung 
| Absetztiefe 12mm 


| Schlag-Ausziehgerät 
| für Scheibenbremsbeläge 


| 
| 
| Winkelschraubendreher 

| für Innensechskantschrauben 
|2mm 

an Schalterknöpfen 


| dito 4mm 
| für Türschließkeil 


| 
| Ölfilterschlüssel DBGM 

\ 78” OD Antrieb, 

| 19 mm @ Antrieb, 

\ 65-120 mm Spannweite 


Zündkerzenschlüssel 

mit Stecker 

verstellbar von 142-202 mm, 
20,8 mm 


oder 

dito, %/8” D Antrieb, 
verstellbar von 122-182 mm, 
20,8 mm 


Zündkerzenschlüssel 
mit Kardangelenk, 
1/2” D Antrieb, 

20,8 mm 


Drehmomentschlüssel DBP 
mit Knarrenköpfen 

318"-, V2"-und 

%/a"-O Antrieb 

für Steckschlüssel- 

und Schraubendreher- 
Einsätze 


oder mit 
Steckverbindung 

für verschiedene 
Einsteck-Werkzeuge 
(Maul-, Ringschlüssel- 
Köpfe usw.) 


von 5 bis 800 Nm 


zum Anziehen 

von Schrauben, 

| für die ein bestimmtes 
Drehmoment vor- 
geschrieben ist 


(Programm-Darstellung 
siehe Seiten 182-190) 


Typ 


alle 


alle 


1000, 
1100 


alle 


alle 


1100 GLS 
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4000- VHazerf 


Werkzeuge üranetenn CITROEN 


4001 


Ventileinstellschlüssel 
'CHROM-VANADIUM 


mit trinamic®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 
schwarz 


Typ: 
. 2.CV, 
kr Klinge 10x1,5 mm Diane, 
= Ami 
ho, sr “> 
mm | mm | mm | "s 
4001 10 26 155 | 150] 


Ventileinstellschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
Klinge 10x i,3mm 


_[ io 71 I 10 ] 


Zündkerzenschlüssel 
'CHROM-VANADIUM 


mit Kardangelenk 
und 1/2” D) Antrieb 


hs n, 


Ss | + 
No. 
| a a a = 
4005 | 208 | 520 530, 4 | 
Einstellschlüssel 
SPEZIALSTAHL 
4007 für Handbremse x 
er m 
cx 
4007 | I: =]. 476°] 126 10 
No. Artikei/Anwendung Typ 
| 430-12x 14 Doppelsteckschlüssel 
12x14 mm, 2CV4, 
14 mm für Schrauben 2CV6, 
am Lüfterrad Diane, Ami 
TON Universal- 
5 Kugelgelenkabzieher 
Gabelöffnung konisch 
18-22 mm alle 
Kolbenringzange 5 
vi für Kolbenringe 
and x 50-100 mm & alle 
| 797 Bremsfedernzange 
„se. \für Bremsbeläge 
4. in Trommelbremsen alle 


Artikel/Anwendung 


Typ 


880 MgT 


[>20 


8816GK 
- ‚kı 
# | 


8821-3 


880 AMT 


| Zylinderkopf-Dichtigkeits- 


Prüfgerät zum Prüfen 

von Undichtigkeiten 

des Zylinderkopfes, 

der Zylinderkopf-Dichtung 
und des Motorblocks 

an wassergekühlten Motoren 
Sechskant-Steckschlüssel- 
Einsatz, DBP, 

mit Dauermagnet und 
Kunststoff-Führungsbuchse, 
3/8” DJ Antrieb, 20,8 mm 

in Verbindung mit 


Umschaltknarre mit Gelenk, 
urz 


und 

Verlängerung 3”, 

für Zündkerzen 
Sechskant-Steckschlüssel- 
Einsatz, DEP, 

mit Dauermagnet und 
Kunststoff-Führungsbuchse, 
73" DI Antrieb, 5/8“ 


für Zündkerzen an Fahrzeugen 


mit 650 ecm-Motor 


alle 


Gs 


Visa 


Doppelsechskant- 
Steckschlüssel-Einsatz 
1/2” El Antrieb, 18mm 


dito 12 mm, extra tief 


dito 13mm 


dito 14mm 


dito 17 mm 


in Verbindung mit 


Drehmomentschlüssel 
HAZET 6121 CT 
für Zylinderkopfschrauben 


SM 


GSbis 
Juni 72 


GS nach 
Juni 72 
2CV, 3CV, 
Diane, 
Ami6u.8 


DS 


1000-42 


Doppelsechskant- 
Steckschlüssel-Einsatz 
3/4" D) Antrieb, 42 mm, 
für Windflügel 


\dito 1.2/4” A (44,4 mm) 


für hintere Radnabe 


6S 


2CV. 30V, 
| Diane, 
| Ami 6u.8 


Absetzzange für 
Karosserie-Instandsetzung 
‚Absetztiefe 12mm 


alle 


Ölfilterschlüssel DBGM, 
®/8“ OD Antrieb, 

19 mm @ Antrieb 
65-120 mm Spannweite 


|Einseitiger Ringschlüssel 


13 mm, 
für Einspritzpumpe 


Drehmomentschlüssel DBP, 
mit Knarrenköpfen 

379”-, /2"- und ®/4”-D] Antrieb, 
für Steckschlüssel- und 
Schraubendreher-Einsätze 
oder mit Steckverbindung 
für verschiedene Einsteck- 
Werkzeuge (Maul-, 
Ringschlüssel-Köpfe usw.) 
von 5 bis 800 Nm 


zum Anziehen von Schrauben, 


für die ein bestimmtes Dreh- 
moment vorgeschrieben ist 
(Programm-Darstellung 
siehe Seiten 182-190) 


| alle 


IZe=i Normalwerkzeuge sransienan BRITISH LEYLAND Fe 


No. Artikel/Anwendung Typ 
425 A-1}/32 ‚$echskant-Steckschlüssel 
_ u 
425 A-"/16 dito 7/16" Morris, 
‚Austin, 
425 A-%/16 dito %16” Rover, 
für Vergaserschrauben Jaguar 
450A-%/sx7/ıs |Doppelmaulschlüssel MGB, 
8x ’I1e” | Austin Mini, 
7/16" für Bremsleitung | Morris Mini, 
Fe am Radzylinder Austin 1100, 
) \1300 
für Befestigungsschrauben 
zwischen Motor und Getriebe | 
| 
für Ventilatorbefestigungs- | Austin Mi 
schrauben (nach Entfernen | Morris M 
des Abdeckbleches) Innocenti 
450 A-"/ax 9/16 dito /2x 16” MGB, 
®/16” für Bremsleitung Austin Mini, 
am Hauptzylinder Morris Mini, 
Austin 1100, 
1300 
450 A-9/16x5/8 dito 9/16x 8/8" Austin 1100, 
5/8" für Ventildeckel 1300, 
Morris 1100, 
| 1300, 
| alle Mini 
| 
450 A-"5/16x1 dito 15/16x,1” 
15/16” fürÖlablaßschraube | Morris Mini, 
| (Motor und Getriebe Austin Mini, 
eine Ölwanne) Innocenti 
| 
600 A-7/16 |Ring-Maulschlüssel, 
lang, ’I16” 
für Befestigungsschrauben 
zwischen Motor und Getriebe 
für Ventilatorbefestigung Austin Mini, 
(nach Entfernen des Morris Mini, 
‚Abdeckbleches) |Innocenti 
600 A-!/2 dito Na" ‚Austin 1100, 
|für Kupplungsdeckel 1300 
600 A-/5 | dito Sys" ‚Austin 1100, 
für Ventildeckel 1300, Morris 
1100, 1300, 
alle Mini 
| 612-22x24 [Offener Doppelringschlüssel | 
22x24 mm | 
y— für allgemeine Reparaturen \alle 
| 
612A-Yax’/ıo |dito Yax7/ıe” 
| ne" für Bremsleitung 
| am Radzylinder 
612A-ax9/ıs [dito Vaxyıo“ MGB, 
9/16” für Bremsleitung Austin Mini, 
am Hauptzylinder Morris Mini, 
Austin 1100, 
\1300 


No. 


612A-ax 7/8 


612A-1x1.1/8 


625 A-1/axd/ıs 


Ne 


625 A-®/ex’/ı6 


625 A-"/16x'/2 


625 A-1/2x®/16 


625 A-9/16x3/8 


625 A-15/16x1 


Artikel/Anwendung 


Offener Doppelringschlüssel 
| ax rar 


| 7/8” für Ölkühlerschläuche 


dito 1x1.1/e” 
1" für Ölkühlerschläuche 


Spezialschlüssel 

für Innenvierkant 

des Ölstopfens an der 
Hinterachse 


|Doppelringschlüssel, 
flach gekröpft, 
ax dlıe" 


dito %8x 7/16” 


dito 7/16x 1/2" 
für allgemeine Reparaturen 


7146” für Ventileinstellung 


für Befestigungsschrauben 
zwischen Motor und Getriebe 


für Ventilator-Befestigung 
(nach Entfernen des 
Abdeckbleches) 


"/2” für Ventileinstellung 


dito /2x 918” 
für allgemeine Reparaturen 


1/2” für 

Schaltgestänge an der 
Getriebeseite 

9/16" für 
Keilriemen-Spannschrauben 


dito 916x 8/8” 
für allgemeine Reparaturen 


9/16" für Anlasser- 
Befestigung 


5/8” für Ventildeckel 


dito !S/16x 1” 
für allgemeine Reparaturen 


15/16” für Ölablaßschraube 
(Motor und Getriebe 
eine Ölwanne) 


Typ 


Austin, 
Cooper, 
Morris 


| Cooper, 
Mini, 
Innocenti 


MGB 


alle 


Innocenti 


Innocenti 


Austin, 
Morris 


\1800+18008, 


MGB, 
Triumph, 
Spitfire 


‚Austin 1100, 
‚1% 


alle Mini 


alle 


| Austin 1100, 


11300, 
alle Mini 


1300, 
alle Mini 


alle 


Innocenti 


Austin 1300, 
1301 


Austin Mini, 
Morris Mini, 


Austin Mini, 
Morris Mini, 


Austin 1100, 
1300, 


Morris 1100, 


‚Austin Mini, 
Morris Mini, 
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Zi Normalwerkzeuge sanieren BRITISH LEYLAND 


No. | Artikel/Anwendung | Typ No. | ‚Artikel/Anwendung Typ 
| 
630 A-'/ax®/ıs |Doppelringschlüssel, 835 PZD-3 Schraubendreher 
tief gekröpft, /ax 9/10” MGB, | für POZIDRIV-Schrauben, 
für Entlüftungsschrauben Austin Mini, _ ee Gr.3 
der Bremse hinten Austin 1100, 
1300, oder 
| Morris Mini, = h her-Ei R 
6I0A-Yex’Iıs dito Yax Tine” Morris 1100, | | 8807 PZD-3 a 
fürEntlüftungsschrauben |1800, 38" DAntrieb,Gr.8, Austin Mini, 
der'Breinse vorn Innogenti P-.+.) | für Türschließkeile Morris Mini, 
11300 
630 A-"/2x®ı0”  |dito Taxe” = 
für Keilriemen- 880 TZ-20,8 Doppelsechskant- 
Spannschrauben Steckschlüssel-Einsatz, 
extra tief, 
| “ 3/8" D Antrieb, 20,8 mm 
630 A-1.5/16x1.1/2 |dito 1.ö116x1.'72” | Austin 1100, 
für Riemenscheibe und \1300, in Verbindung mit 
Nockenwellenrad \alle Mini 8816G Umschaltknarre mit Gelenk, 
m” 
748Lgb-4 |Splintetreiber 4 mm, Fa und 
| mit besonders langer Spitze, = e 
Br a für Sicherungsstifte der 8821-3 Verlängerung 8 
Scheibenbremsbelagträger für Zündkerzen | Rover 
im Bremssattel alle = | 3500/S, 
Range- 
| Rover 
762 |Zündkerzenschlüsselmit | OMT e - üssel- 
Kardangelenk und Feder, 880 MgT Spchekant Stocksohlliexe 
mit 1/2" OD Antrieb, mit Dauermagnet und 
20,8. mm Kunststoff-Führungsbuchse, 
3/8” D) Antrieb, 20,8 mm 
in Verbindung mit 
oder 8816GK Umschaltknarre mit Gelenk, | Triumph, 
767-1 m mie Kugelgelenk Aaer, kurz Fr ; 
und Feder 12, ür Zü Austin Mini, 
Rover 2000 Fa ZUngperzen | Morris Mini 
MW 
880 AZ-'/2 | Doppelsechskant- Jaguar, 
—_ = | Steckschlüssel-Einsatz, ‚Austin Mini, 
Universal- \%8” OD Antrieb, '/2", 1300, 
Kugelgelenkabzieher, für Pleuellagerschrauben Innocenti 
Gabelöffnung konisch » 
18-22 mm alle für verschiedene Schrauben | Austin Mini, 
im Getriebe Morris Mini, 
Innocenti 
[Kolbenringzange [sagumr In yoraınaunggit 
für Kolbenringe Rover, 8821-10 Verlängerung 10” 
von 50-100 mm 8 Triumph ee 
oder 
8821-12 dito 12” | 
ano BEN Austin, für Auspuff-Flanschschrauben |MGB 
Morris 880 AZ-"/ıs | Doppelsechskant- 
| Steckschlüssel-Einsatz, 
3/8” D) Antrieb, 7116” 
_ |Kolbenringspannzange | Jaguar, |in Verbindung mit 
VE EDaL Yon [nkin, 8821-10 Verlängerung 10” Austin Mini, 
Austin, für Befestigungsschrauben Morris Mini, 
| } zwischen Motor und Getriebe |Innocenti 
| (außer 
oo, | | gsoAz-rıs Doppelsechskant- 
Steckschlüssel-Einsatz, 
3/8” D Antrieb, 9/16” 
m — ZZ — tn ——— in Verbindung mit 
EN 8821-10 Verlängerung 10” Austin Mini, 
ichtigkei für Ölfiiterschrauben Morris Mini, 
von Undichtigkeiten 
| des Zylinderkopfes, 1100, 1300 
[Be an esopeDlentung, "| 880 AZ-15/16 Doppelsechskant- 
en | Steckschlüssel-Einsatz, | 
an wassergekühlten Motoren |alle \3ye" D Antrieb, "Sne” | Austin Mini 
für Ölablaßschraube (Motor | Morris Mini, 
und Getriebe eine Ölwanne) |lInnocenti 
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ÜZ= Normalwerkzeuge sraneienn BRITISH LEYLAND 


No. Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung Typ 
900 AZ-7/16 Doppelsechskant-Steck- 1846-2 |Zange für Sicherungsringe, Austin 1100, 
schlüssel-Einsatz gerade, Jaguar 
1/2” OD Antrieb, Br für Kolbensicherungen 2,8 und 
Z ne" 421 
in Verbindung mit 
“ e 1846b-2 \dito, gebogen, 
— zwischen Motor und Getriebe |Innocenti Br (auealagende'Metore} MOITR 
900 AZ-1/2" dito ?/a" 1846-2 dito, gerade, 
in Verbindung mit für Getriebesicherungsringe | Austin Maxi 
18 Verlängerung 10” et 
für Auspuff-Flanschschrauben |MGB 
ohne Verlängerung Jaguar, 3 BE SEE | \" 
für Pleuellagerschrauben Austin Mini, Absetzzange 
Austin 1300, für Karosserie- 
Innocenti Instandsetzung, 
in Verbindung mit | Absetztiefe 12 mm alle 
917-5 Verlängerung 5” Austin Mini, 
für Schrauben Morris Mini, 
im Getriebe Innocenti 
AZ-3, to 918" Schlag-Ausziehgerät Austin 1100, 
ORT E , für Scheibenbremsbeläge 1300, 
| in Verbindung mit | Morris 1100, 
918 Verlängerung 10” Austin Mini, 1300, 
für Ölfilterschrauben Morris Mini, | Mini Cooper, 
1100, 1300 Innocenti 
\in Verbindung mit 
ar Veriogerung:& Universal-Bandschlüssel 
und für Ölfilter 
Drehmomentschlüssel | bis 160 mm & 
HAZET 6121-1 CT 
10-120 Nm 
für Zylinderkopf-, Kipphebel- | Austin 1100, 
und Befestigungsschrauben | 1300, 
am Kupplungsautomat alle Mini oder 
Ölfilterschlüssel 
900 AZ-'5/16 dito 1/16” 1/2" T] Antrieb, 
für Ölablaßschraube Austin Mini, verstellbar von 65-110 mm & 
an Motor, Getriebe Morris Mini, Rover 2000, 
und Ölwanne Innocenti 3500, 
Triumph 
900 AZ-1.'/s dito 1.'/8” ale Spitfire, 
i i Morris 
Velo dung. dito mit Hebel | Marina 
914-15 Gelenkgriff ‚Austin Mini, | 
für Befestigungsschrauben Morris Mit | 
am Getriebe-Antriebsrad |Innocenti 
| 
992-T27 Schraubendreher-Einsatz 
en | Innen-TORX-Schrauben Jaguar, 
NA 1/2” DI Antrieb, | Rover, —. 
a für verschiedene Arbeiten Jeep Drehmomentschlüssel DBP 
mit Knarrenköpfen 
992-T30 dito 3/8”, 1/2”- und 
für Türschließkeil Jaguar %/4"-D Antrieb 
? |für Steckschlüssel- 
992-T40 dito und Schraubendreher- 
für Türschließkeil Rover Einsätze 
1000 AZ-1.1/2 Doppelsechskant-Steck- £ oder mit | 
schlüssel-Einsatz Steckverbindung | 
37a” LI Antrieb für verschiedene 
1.12” Einsteck-Werkzeuge 
h 8 \ (Maul-, Ringschlüssel- 
in Verbindung mit Köpfe usw) 
1015 Schiebegriff 20” Austin 1100, 
5 | für Schwungradbefestigungs- | 1300, von 5 bis 800 Nm 
m schraube alle Mini 
| zum Anziehen 
-3 T , von Schrauben, 
| 1841 |Langbeckzange, gerade A m 
Drehmoment vor- 
| und geschrieben ist alle 
m sung geosen | (Programm-Darstellung 
Br und Sicherungskeile | Austin Maxi Seen 
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ze 1.7 Werkzeuge sans VOLVO 


Pr2zerf P) tent Fortsetzung) HAZET 0-4200/127 verchromt 
g 2100 Winkelschrauben- 2130  Drahtbürste 
4200 Werkzeug-Sortimente dreher für Innen® 214 

10-2 Schlosserhammer 
CHROMVANADIUM reiben. 2009 
wahlweise für Werkzeugwagen AD. A dam 2140-5 dito 500g 
162, 16618. 171 oder 172HD 10 di 
ib ie 2140-10 dito 10009 
Ye Sa2 6 2147 _Fühlerblattlehre, 
Ya She 8 20teilig 
Ya Ps 2153 _Autolichtprüfer 
2120-10 Rundfeile 10” GERN. 
’ 2154 Rollbandmaß, 2m 
2122-10 Flachfeile 10” x h 
2160 Ölspritzkännchen 
2123-10 Dreikantfeile 10” 150 ccm 
Sortiment 
No. ohne Wagen 2. => 
0-4200/127° | 127teilig 23] ı 
Sortiment für VOLVO Lkw 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-4200/127 Verchromt Sortiment für VOLVO Pkw 

179-12 Een 5 754-10 Gripzange 10" INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-4200/137 Verchromt 

inmaulschlüssel 12” 2 

TE alas 450 Doppelmaulschlüssel 834-3 Schraubendreher 

450 Doppelmaulschlüssel 7 6x7 8x9 für Vergaser, 

a ne 821-3 _Dreikant-Hohlschaber 10x11 12x18 Zaxemn 
14x15 16x17 20mm < 2 "EM 835-0 Schraubendreher 
18x19 20x22 835-0 Schraubendreher ee 2ORZ2 für Kreuzschlitz- 
für Kreuzschlitz- 21x23 24x26 schrauben, Gr. 0 
21x23 24x26 schrauben, Gr. 0 27x32 BE AhorBrt 
ETER2 835-1 dito,Gr. 1 GER ae 1 dito, Gr. 
BOB TÜIROS 835-2  dito,Gr.2 Yaxsfıe ax Is 8352  dito,Gr.2 
x>16 
Ze u Shutae 836-1. Werkstatt-Schrauben- Yaxdlıs Sex 8858 dito,Cr.3 
Er 5 ireher 100x 5,5 mm ax "Is r 
hex dla 836-3 dito 150x 8mm 835-01 dito, kurz, Gr. 1 
600A Ring-Maulschlüssel, 836-4 dito 175x 10mm SO0A Ring-Maulschlüsseh, ga5.02 dito, Gr.2 
lang 836-5 dito 200x 13mm ar 
Ya Ss 3a 4 16 "6 836-1 Werkstatt- 
a a 900 Sechskant-Steck- ns 12 ®he 
Ne Na 96 Schlüssel-Einsätze 5 PR 19) Schraubendreher 
So 6 %a 172" D Antrieb Ne Kaxsarmm 

630 IDoppeiringschiüesel, 10 11 12 13 14 @sı2ND mr ii f 836-2 dito 125x6,5 mm 

ief gekröpt 15 16 17 18 19 oppelringschlüssel, ® n 

6x7 8x9 20 21 22 23 24 flach gekröpft 836-4 dito 175x 10mm 

10x11 12x13 25 26 27 28 29 6x7 8x9 900 

14x15 16x17 30 32 10x11 12x13 schlüssel-Einsätze 

18x19 20x22 14x15 16x17 "/2” D Antrieb 

21x23 24x26 Betätigungswerk- 18x19 20x22 10 11 12 13 14 

27x32 zeuge '/2" I Antrieb 21x23 24x27 15 16 17 18 19 
rk 

650-12 Reifenheber 12”, 91 Schwunggriff 16.72 25x28 30x32 ” 3 = = 2 

2 Stück 915 __Schiebegriff 12” 650-16 Reifenheber 16”, 22 
652 dito.24", 2 Stück 916SP Umschaltknarre zack ea 
10.214” oppelsechskant- 

731-2 _Flachmeißel = 730-6 Flachmeißel Steckschlüssel- 

125x 11mm 917-3 Verlängerung 3 200x 24 mm Einsätze 

731-8 dito 175x 18mm 918 Verlängerung 10” 746-2 Körner 120x12 mm de Bi 2 

Ayo 16 16 Is 

741-1 _Kreuzmeißel 920 Universalgelenk 2.'/2 7482-2 Splintetreiber 

130x4mm 985-8 Schraubendreher- 115x2 mm Betätigungswerk- 
7452 _ Durchtreiber Einsatz fürInnen n || 74863. dito 150x8mm ZaUaR VA-LBANITIGR 
x2 mm a 915 __Schiebegriff 12” 
8mm 3 

745-4 dito 120x 4mm PR EAN 

71458-7° dito20x mm 1803-2 Seitenschneider 748b-5 dito 150x5 mm 916SP  Umschaltknarre 

7452-10 dito 150x 10mm BR 748b-6 dito 150x6 mm i 

R 1846-2 Zange für 748b-8 dito 150x8mm 917-3 Verlängerung 3” 
746-2 Körner 120x 12mm Sicherungsringe, i see 
748-2 Splintetreiber innen, gerade, 7 760-3 _Universalzange 918 Verlängerung 10” 

115x2 mm 18466-2 dito, abgewinkelt, 9.12 
6.112” 920 __ Universalgelenk 
748b-3_ dito 150x3 mm 1a" 
= 821-3 Dreikant-Hohlschaber 2.12 

748b-4 dito 150x4 mm 1 na außen, gerade, 250 mm 

748b-5 dito 150x5 mm 1846d-2 dito, abgewinkelt, ; 958R-2 Reduziereinsat: 

ii 3yar ” 833-2  Elektriker- eduziereinsatz 
748b-6 dito 150x6 mm 6.314 Schraubendräher. ®/&" MM massiv, 
748b-8 dito 150x8mm 1850-3 Kombizange 7.1/4” 75x 2,5 mm "Ya" Eihohl 

> Forisetzungrechtespaite || s u Fortsetzung nächste Sarte 
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Werkzeuge srarmeitenan VOLVO 


(Fortsetzung) HAZET 0-4200/137 Verchromt (Fortsetzung) HAZET 0-4200/137 Verchromt 
985 __Schraubendreher- 1860-11 Abisolierzange 2120-10 Rundfeile 10” 2147 _ Fühlerblattlehre, 
Einsätze 6.114” Ba 20teilig 
für Innensechskant- 4950-4 Plasiik-Hammer 2122-10 Flachfeile 10” 
- ik-Ham : 
SeneuDen, 105x35 mm 2123-10 Dreikantfeile 10” 2160. ‚Reißnadel 250 mm 
2100 Winkelschrauben- ü 2153 Autolichtprüfer 
1803-3 Seitenschneider dreher für Innen- wie, -Unsitbbreis Perl 
6.114" sechskantschrauben | | 2132 _Waschpinsel 
1841 8-2 Langbeckzange 225.8 4 2160 Ölspritzkännchen 
6.172" 56 8 10 2140-2 Schlosserhammer ccm 
12 14mm 2009 ß 
1846-2 Zange für VE 2505-2 Zündkerzenschlüssel 
Sicherungsringe 2100 sale. 2140-5 dito 500g 3/8” D] Antrieb, 
innen, gerade, 7” 8 en Kr 2140-10 dito 10009 20,8 mm 
En 2 5/22 Ss Ta - | 
1846-2 dito, außen, 77 pe 3, Aa En Sortiment > 
1850-3 Kombizange 7.1/4” Is | ohne Wagen AR 
Fortsetzungrechtepate | | 0-4200/137 | 137teilig =] 
(Hazell Normalwerkzeuge sranetenn VOLVO 
No. Artikel/Anwendung Typ No. | Artikel/Anwendung Typ 
612 A-/ax 7/16 Offener Doppelringschlüssel Absetzzange I 
38x 7116” für Karosserie- 
für Bremsleitung alle Pkw Instandsetzung, 
„—— ‚Absetztiefe 12 mm alle 
630-36x41 Doppelringschlüssel, 
SCH mm für Mutter 2172 Öriiterschlüssel Dem 
- k /8" D) Antrieb, 
an der Nockenwelle | alle Pkw 19 mm @ Antrieb, 
65-120 mm Spannweite alle 
779N | Universal-Kugelgelenk- 
|abzieher 
Gabelöffnung konisch = 
18-22 mm alle Pkw 3835 Ventileinstellschlüssel 
£ Omm 343 
801/3 | Zylinderkopf-Dichtigkeits- F | 
Prüfgerät zum Prüfen | 
von Undichtigkeiten 
des Zylinderkopfes, 
der Zylinderkopfdichtung | 
und des Motorblocks 6000CT Drehmomentschlüssel DBP 
an wassergekühlten Motoren |alle mit Knarrenköpfen 
ja”, 1/2"- und 
3 an Antrieb 
880 AMı - hlüssel- teckschlüssel- 
ar un und Schraubendreher- 
"72" D Antrieb, Einsätze 
= mit Dauermagnet und 
|Kunststoff rührungebuchee, odermit 
| Steckverbindung für 
für Zündkerzen \264GL verschiedene Einsteck- 
Werkzeuge (Maul-, 
- al Ringschlüssel-Köpfe usw.) 
962 Sechskant-Steckschlissel- | 
insatz, f 
72° EI Antrieb, von 5 bis 800 Nm 
= | mit Kardangelenk, alle Pkw 
20,8 mm, außer 
für Zündkerzen 264GL Bu AnSIEHEh 
für die ein bestimmtes 
r- “ 7 z Drehmoment vor- | 
3702 Schraubendreher-Einsatz i 
für Innen-Vierkantschrauben, mesamiebanjlet rals 
| 72” D) Antrieb, | 
a 8mm, (Programm-Darstellung 
für Ölablaßstopfen siehe Seiten 182-190) 
an der Ölwanne 264 
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4300- 


Werkzeuge sraneitenn SAAB/SCANIA 


N Hazer] . tent (Fortsetzung) HAZET 0-4300/113 Verchromt 
[4 i 2160 Ölspritzkännchen 2230-3 Verbindungsteil mit 
Werkzeug-Sortiment 150. com Innensechskant 
4300 RENATE 2218 PZD-4 Schraubendreher- Met 
Re Einsatz für 
wahlweise für Werkzeugwagen POZIDRIV- 2534 Messingdorn 
162, 166 TS, 171 oder 172HD Schrauben, Gr.4 20mm $ 
Sortiment für SAAB-Mechaniker No. EN SD 
| D 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-4300/113 Verchromt 0-4300/113 ___118teilig 
179-6 Verstellbarer 880 TZ-10 Doppelsechskant- Werkzeug-Sortiment 
Einmaulschlüssel, 6” Steckschlüssel- CHROM-VANADIUM 
421-10 Sechskant- Spar. in fünfteiligem, stabilen Werkzeugkasten, 
Steckschlüssel /e” D Antrieb 4300 verschließbar 
mit Magnet, 10mm BSOTAZ en Um 
„ ito 6 "ie 
600 Ring-Maulschlüssel, 880MgT Sechskant-Steck- 
eng Ni schlüssel-Einsatz 
DBP, extra tief, 
600 A dito rar na mit Dauermagnet 
ea NE 
,8 mm, 
603 dito, kurz für Zündkerzen 
I a N BR Schraubendreher. 
N insätze für Innen- 
603A dito sechskantschrauben 
Ya She he Hz Ye 38 
645 Doppel-Gelenk- en 
steckschlüssel Betätigungswerk- 
ung 
10x11 12x13 zeuge ®/a” D) Antrieb 
14x 8816P Umschaltknarre 8” Sortiment für Scania-Lkw 
645A dito 8820 Universalgelenk = 
dlex The "ax®lı6 8821-3 Verlängerung 3" INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-4300/82 Verchromt 
en 8821.10 Vernnerung 1 450  Doppelmaulschlüssel 900 Sechskant-Steck 
730-3 Flachmeißel a /erlängerung 'oppelmaulschlüsse! ‚echskant-Steck- 
DH Elanmeien 8830 Verlängerung, 24x27 30x32 schlüssel-Einsätze 
746-2. Körner 120x12 mm biegsam, 8” 450A dito NaxSfıe” "72" D Antrieb 
7488-2 Splintetreiber 900AZ Doppelsechskant- 600 Ring-Maulschlüssel, er 
Ehakante 17 18 19 20 21 
115x2 mm Steckschlüssel-Ein: lang 22 23 24 26 27 
7482-3 dito 125x3 mm sätze "/2” [) Antrieb T..81..9° 30 It 28 30 32 
748b-4 dito 150x4 mm Ms Is 1lıs 12 13 15 17 18 
748b-5 dito 150x5 mm 1'ne 1.18 11a 19 21 22 Betätigungswerk- 
748c-8 dito 180x6 mm SO0TAZ dito, extra tief 645 Doppel-Gelenk- zeuge '/2” TI Antrieb 
760N-2 Universalzange 9.'/2” el steckschlüssel Bi ae! AESENEUT IS 
798 Schlauchklemmen- Betätigungswerk- 8x9 10«11 ER are 
zange 8.1/a” zeuge "/2” U Antrieb Bei 17810 17-5 Verlängerung 5” 
818-2 Winkelschrauben- IA18. BBlankarntte” F 218 Verlängerung 10° 
dreher 125x 6,5 mm 916SP Umschaltknarre 730-4 Flachmeißel 920 Universalgelenk 
6:05 Werkateikeöhlanen 10.314” 150x 20 mm 985-19 Schraubendreher- 
drehe een" 917-5 Verlängerung 5” 730-6 dito 200x 24 mm Einsatz für Innen- 
30T 918 Verlängerung 10” 7453-3 Durchtreiber sechskantschrauben 
ERS . örei 120x3 mm mm 
832-1  Elektriker-Schrauben- 9S8R-1 ante 746-1 Körner 120x 10mm 1801-3_ Seitenschneider 8" 
dreher 50x2,5mm 3/s2"Ohohl 748b-5 Splintetreiber 1846a-2 Zange für 
834-3  Schraubendreherfür gsgR-2 dito 150x5 mm Sicherungsringe, 
Vergaser, 25x8mm 3a" IM massiv, 748b-8 dito 150x8 mm innen, gerade, 7” 
835-1 Schraubendreher Ya"Ülhohl 760N-2 Universalzange 91y" 1846d-3 SE EUDeN, gebogen, 
schrauben, Gr. 1 1801-3 Seitenschneider 8" 821-3 Dreikant-Hohlschaber 1850-3 Kombizange 7.1/a” 
835-2 dito,Gr.2 1841 b-3 Langbeckzange 8" 150 mm 1980 Metallsägebogen 
835-3 dito, Gr.3 1848  Batterie- und 832-2 _Elektriker-Schrauben- 2100/7R Winkelschrauben- 
835-01 dito, kurz, Gr. 1 Mutternzange 8” Ba UHe ToDe IMi ER ae ziel 
" - chraubendreher für I undfeile 
835PZD-1 Schraubendreher 1940 Schlicht- und Vergaser, 25x8mm 2122-10 Flachfeile 10” 
für POZIDRIV- Ersten 835-1 Schraubendrehi 2130 Drahtbürst 
Schrauben, Gr. 1 1949-3 Pinnhammer 1) Schraubendreher 0° rahtbürste 
835PZD-2 dito. Gr? 1950-5 Plastik-Hammer für Kreuzschlitz- 2140-3 Schlosserhammer 
835 PZD-3 dito, Gr.3 10x40 mm zu er 0 63 
t ' 835-2 dito, Gr.2 2140-10 dito 1000 9 
‚Ban BED. Alto, an 2100A Winkelschrauben- 8353 _ dito,Gr.3 2147  Fühlerblattiehre, 
835 PZD-02 dito, kurz, Gr. 2 dreher für Innen- 835-4 ito, Gr. 4 20teilig 
836-4 Werkstatt-Schrauben- eg uaaben ah En Kurz Gr. 1 2153 Autochtpräter 
dreher 175x 10mm * 1 jito, Gr. 6-24 
a ®ıe ®le 836-1 Werkstatt-Schrauben- 2156 Kabelmesser 
0 ‚Dopbelsaichekönt: 12 dreher 100x55mm 2160 Ölspritzkännchen 
Bean lUsagE 2130 Drahtbürste 836-2 dito 125x6,5mm 150 ccm 
3 DI Antrieb 2147 _ Fühlerblattlehre, 836-4 dito 175x 10mm 2165-2 Hebeleisen 400mm 
er 20teilig 836-5 _ dito 200x 13mm 2534 _ Messingdorn 20mm @ 
416 17 2153-1 Autolichtprüfer T RER, 
880AZ dito 6-24 No. ortimen 3 
Me 2 Me 2154  Rollbandmaß, 2m ohne Werkzeugkasten |"; 
\ Ms "hs u 2156 Kabelmesser 0-4300/82 al. — | BBteg Tas] I] 
Fortsetzung rechte Spalte ET Werkzeugkasten, leer | 8 1 


Normalwerkzeuge wranetnan SAAB/SCANIA 


No. | Artikel/Anwendung Typ No. Artikel/Anwendung | Typ 
748Lgb-4 | Splintetreiber Amm, Autolichtprüfer, 6-24 V, | 
| mit besonders langer Spitze, zur Prüfung der Kabel 
_ für Sicherungsstifte der für Magnetventile | Scania 
_ Scheibenbremsbelagträger der Schaltungen | Lkw 
im Bremssattel ‚alle 
779N Universal-Kugelgelenkabzieher Ölfiiterschlüssel DBGM 
= Gabelöffnung konisch 3/8" D] Antrieb, 
& 18-22 mm alle Pkw 19 mm @ Antrieb, 
4 65-120 mm Spannweite alle 
801/3 Zylinderkopf-Dichtigkeits- 
Prüfgerät zum Prüfen 
von Undichtigkeiten Drehmomentschlüssel DBP 
| des Zylinderkopfes, mit ‚Knarrenköpfen 
Bu der Zylinderkopf-Dichtung 3/8”-, 'Y2”-und 
und des Motorblocks *, |3/4"-D Antrieb 
an wassergekühlten Motoren | alle für Steckschlüssel- 
und Schraubendreher- 
880 MgT |Sechskant-Steckschlüssel- Einsätze 
Einsatz DBP 
mit Dauermagnet und oder mit 
=> | Kunststoff-Führungsbuchse, Steckverbindung für 
3/8" D] Antrieb, Scania, verschiedene Einsteck- 
20,8 mm Pkw Werkzeuge (Maul-, 
| _ Ringschlüssel-Köpfe usw.) 
1847-2 Zange für Sicherungsringe Scania 
_ am und im Getriebe Lkw von 5 bis 800 Nm 
Ber zum Anziehen 
von Schrauben, 
} für die ein bestimmtes 
1966-1 Schlag-Ausziehgerät Scania, Drehmoment vor- 
für Scheibenbremsbeläge Pkw geschrieben ist alle 
(Programm-Darstellung 
siehe Seiten 182-190) 


Normalwerkzeuge ürarneitenen TOYOTA 


No, | Artikel/Anwendung Typ Artikel/Anwendung Typ 
Sechskant-Steckschlüssel Zündkerzenschlüssel, 
mit Magnet, 2/8” D) Antrieb, 
10mm 1200, 1600, verstellbar von 142-202 mm, 
für Ventildeckelschrauben 1900, 2000 20,8 mm 
in Verbindung mit 
| Universal- Umschaltknarre 1200, 1600, 
Kugelgelenkabzieher mit Gelenk 11" 1900, 2000 
Gabelöffnung konisch 
18-22 mm alle 
Spezialschlüssel "1200, 1600, 
Zylinderkopf-Dichtigkeits- für Schalterrosetten 1900, 2000 
Prüfgerät zum Prüfen 
von Undichtigkeiten 
| des Zylinderkopfes, IE 
der Zylinderkopfdichtung DrehmomentschlüsselDep | 
und des Motorblocks mit Knerrenköpfen | 
an wassergekühlten Motoren alle 3/8", V2"- und 
- tr 
1847-2 Zange für Sicherungsringe cn | 
‚am Getriebe‘ 1200, 1600, und Schraubendreher- | 
 |und an der Getriebewelle 1900, 2000. Einsätze 
oder mit 
Steckverbindung für 
Ye f verschiedene Einsteck- 
1a9aH1 east Werkzeuge (Maul-, 
für Karosserie- 130 Sul 
re Ringschlüssel-Köpfe usw.) 
Absetztiefe 12 mm alle von 5 bis 800 Nm 
zum Anziehen | 
- — von Schrauben, 
2172 | Ölfiiterschlüssel DBGM für die ein bestimmtes 
h, \%8” I] Antrieb, Drehmoment vor- 
= 19 mm @ Antrieb, geschrieben ist alle 
65-120 mm Spannweite alle 


(Programm-Darstellung 
siehe Seiten 182-190) 
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Normalwerkzeuge üraneitenn MAZDA 


Artikel/Anwendung 


Typ 


Sechskant-Steckschlüssel 
mit Magnet, 
10mm 


für Ventildeckelschrauben 


für Ölwannenschrauben 
(bei ausgebaute Motor) 


616,818 


| 
| 
IRX3 
| 


Artikel/Anwendung 


Typ 


Schraubendreher 
für Kreuzschlitzschrauben, 
Gr.3 


oder 


Schraubendreher-Einsatz 
für Kreuzschlitzschrauben, 


Doppelmaulschlüssel 
14x 15mm, 
15. mm für Öleinfüllschraube 
am Getriebe 


| dito 27x29 mm, 
29 mm für Schrauben am 
Nockenwellenrad 


dito 36x41 mm, 
41 mm für Schrauben am 
Nockenwellenrad 


450-27x29 


450-36 x 41 


600-122 "Ring-Maulschlüssel, lang, 
mm, 
für Schrauben an 


12 
u 


der Kardanwelle hinten 
| 


alle 


616, 818 


616, 818, 
RX3 


612-10x11 | Offener Doppelringschlüssel 
10x 11 mm, 


| 10 mm für Bremsleitung 


616, 818, 
RX3 


Spezialschlüssel mit 
10 Schlüsselweiten 


oder 


Öldienstschlüssel 

10 mm Innenvierkant für 
Öleinfüll- und Ablaßschraube 
an Hinterachse 


alle 


"Doppelringschlüssel, 
flach gekröpft, 12x 14 mm, 
12 mm für Ventileinstellung 


625-12x14 


— ’ 


625-17x19 dito 17x 19.mm, 
‚19 mm für Ölablaßschraube 


|am Motor 


dito 22x 24 mm, 
24 mm für Ölablaßschraube 
am Getriebe 


625-22x24 


616, 818 


|alle 


alle 


630-8x 10 Doppelringschlüssel, 
tief gekröpft, 8x 10 mm, 
8 mm für Entlüftungs- 
schrauben der Bremsen 


vorn und hinten 


616, 818, 
RX3 


Universal- 
Kugelgelenkabzieher 
| Gabelöffnung konisch 
18-22 mm 


alle 


[Kolbenringzange 
| für Kolbenringe 
| von 50-100 mm 8 


616, 818, 
1300 


|Kolbenring-Spannzange, 
verstellbar von 70-100 mm & 


616, 818, 
1300 


2/8” D] Antrieb, 
Gr.3, 
für Türschließkeile 


|Sechskant-Steckschlüssel- 
Einsatz DBP, 

mit Dauermagnet und 
Kunststoff-Führungsbuchse, 
3/8" D) Antrieb, 

20,8 mm 


in Verbindung mit 
Verlängerung 5” 
für Zündkerzen 
|oder 


Sechskant-Steckschlüssel- 
Einsatz DBP, 

Y/2” D] Antrieb, 

20,8 mm 


in Verbindung mit 


Verlängerung 5” 
für Zündkerzen 


Sechskant-Steckschlüssel- 
Einsatz, 

1/2” OD Antrieb, 

21 mm 

in Verbindung mit 
Schiebegriff 12" 


und 
| Verlängerung 5" 
für Radmuttern 


Zange für Sicherungsringe, 
130 mm, außen, gerade 


| dito 170mm 


| 
dito 130 mm 
außen, gebogen 


dito 170 mm 


für Sicherungsringe 
im Getriebe 


616, 818, 
RX3 


616, 818, 
RX3 


alle 


| Absetzzange 
| für Karosserie- 
Instandsetzung, 


u | Asetztiefe 12mm 


1932-1 3 


Ölfilterschlüssel, 
'/2" Ü Antrieb, 
verstellbar von 65-110 mm & 


2171-1 


oder 


2171-2. dito mit Hebel 


616, 818 
RX3 


V+4azerl Normalwerkzeuge ürmtetenn MAZDA 
No. ‚Artikel/Anwendung Typ No, Artikel/Anwendung Typ 
2172 Öffiiterschlüssel DBGM, 6000 CT Drehmomentschlüssel DBP 
3/&" D) Antrieb, | mit Knarrenköpfen 
£ 19 mm @ Antrieb, > 138°, V2”- und 3/4°-C] Antrieb 
Be 65-120 mm Spannweite alle ; für Steckschlüssel-und 
% Schraubendreher-Einsätze 
oder mit Steckverbindung 
für verschiedene Einsteck- 
| Werkzeuge (Maul- 
@ | | Ringschlüssel-Köpfe usw.) 
2582 Nachstellhebel | von 5 bis 800 Nm 
für Bremseinstellung 616, 818, zum Anziehen von Schrauben, 

— Hinterachse RX3 für die ein bestimmtes Dreh- 

moment vorgeschrieben ist |alle 
(Programm-Darstellung 
| siehe Seiten 182-190) 

Dr2=ef Normalwerkzeuge sranetenn HONDA 
Werkzeug-Sortiment (Fortsetzung) HAZET 0-4390/29 Verchromt 
NN ER 835-2 Schraubendreher 2100 Winkelschrauben- 

4390 für HONDA-Motorräder für Kreuzschlitz- dreher für Innen- 

schrauben, Gr. 2 sechskantschrauben 
880 Sechskant-Steck- 345 6 8mm 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-4390/29 Verchromt schlüssel-Einsatz, 2140-2 Schlosserhammer 
+ 8/8” D) Antrieb, 14 mm 2009 
450 Doppelmaulschlüssel 760-3 Universalzange 8815 __ Schiebegriff 8” 2146 Fühlerblattlehre, 
6x7 8x9 9.12" 1850-2 Kombizange 6.'/2" 6teilig 
10x11 12x14 
18x17 19x22 764 __ Zündkerzenschlüssel No. Sortiment Ta 
. ” mit Kugelkopf, ka 

603 Ring-Maulschlüssel, 20,8 mm ke 

kurz, 10mm r 0-4390/29 28teilig Pas“ 
630.  Doppelringschlüssel, 830-2 Werkstatt-Schrauben- 

tief gekröpft dreher 125x55mm || N®- AuiRel/Anwendung w 

10x11 13x14 i r - 

17x19 22x24 830-8 dito 150x8mm 880 AMgT Sechskant-Steckschlüssel- 

Einsatz DBP 
8650-12 Reifenheber 12”, 832-2 Elektriker-Schrauben- => ei EN A et nd 
t her 75x 2, { 
Bor e eh Kunststoff-Führungsbuchse | HONDA- 
Fortsetzung rechte Spalte 8/8”, für Zündkerzen Motorräder 


Normalwerkzeuge «r 


Arbeitenan MITSUBISHI 


dito, kurze Form, Gr.2 


Werkzeug-Sortiment (Fortsetzung) HAZET 0-4410/87 Verchromt 
SROENAMADNUN 880 Sechskant-Steck- Zangen für 
4410 für MITSUBISHI-Pkw schlüssel-Einsätze Sicherungsringe 
878” DI] Antrieb 1846-2 innen, gerade, 7” 
Ir — 7 8 9 10 1846b-2 innen, abgewinkelt, 
INHALTSÜBERSICHT HAZET 0-4410/87 _Verchromt 11 12 13 14 17 6.1/2” 
— — — 19 21 22 1846 0-2 außen, gerade, 7" 
450 Doppelmaulschlüssel 7483-2 Splintetreiber 880MgT Sechskant-Steck- 1846d-2 außen, abgewinkelt, 
6x7 8x9 115x2 mm schlüssel-Einsatz, 6.314" P 
10x11 12x13 7482-3 dito 125x3 mm 3/8" I) Antrieb, 1850-3 Kombizange 7.114" 
14x15 17x19 748b-4 dito 150x4 mm 20,8 mm, 1950-4 Plastik-Hammer 
20x22 24x27 748b-6. dito 150x6 mm für Zündkerzen 105x35 mm 
30x32 760-3 Universalzange 9.!/2" | | 8815_ Schiebegriff 8” 2100/7 R Winkelschrauben- 
610 Doppelringschlüssen, 821-3 Dreikant-Hohl- 8816P Umschaltknarre 8” dreher-Satz für Innen- 
gerade schaber, 250 mm 8820 __Universalgelenk sechskantschrauben, 
6x7 8x9 830-2 Werkstatt-Schrauben-| | 8821-3 Verlängerung 3" 2-8mm 
10x11 12x13 dreher, 125x5,5 mm 8821-5 dito, 5” 2130 Drahtbürste 
14x15 17x18 830-7 dito, 150x 65mm 8821-20 dito, 20° 2140-2 Schlosserhammer, 
625 Doppeiringschlüsse, 830-8 dito, 150x 8mm 958R-1 R 2009 
flach gekröpft 8320-13 dito, 200x 10 mm 12 2140-5 dito, 500.9 
6x7 8x9 832-1  Elektriker-Schrauben- 3yg 2147 Ekolattiehre; 
10x11 12x13 dreher 50x 2,5 mm - eilig 
14x15 17x19 832-3 _ dito 100x3,35mm Sela neu endishet 2153 _Autolicht-Prüfer 
20x22 24x27 834-2 Schraubendreher für sechskantschrauben Er 2 
30x32 Vergaser, 25x 6,5 mm Bun 2154  Rollbandmaß, 2 m 
650-16 Reiienheber 16”, 835-1 Schraubendreher „ 2160 Ölkännchen, 150 ccm 
Stück für Kreuzschlitz- 1801-2 Seitenschneider 6.1/.” 2170 Bandschlüssel 
730-2 _ Flachmeißel schrauben, Gr. 1 1841b-3 Langbeckzange 6.!/” 2534 Messingdorn 20mm & 
Sn 125x 17mm 835-2 Mn9,Or. 2 T T 
-6 dito 200x.24 mm 835-3 dito, Gr.3 | 
746-1 Körner, 120x1Omm 8835-02 85 | Sermens | z2 > 


Fortsetzung rechte Spalte 


0-4410/87 13 1 


_ _ Brteig | 


177 


Spezialwerkzeuge ir aneitenan 


VERGASERN 


490x 220x75mm 


in hausfarbenen HAZET-Metallkästen 


320 x 210x 75mm 


830-9 dito 175x8mm 


Großer Standard-Satz HAZET 4500/45 HAZET 4500/45 
INHALTSÜBERSICHT 45teilig Verchromt (Fortsetzung) 4Steilig Verchromt 
330 Doppelmaulschlüssel, 832-1 Elektriker-Schrauben-| | 4514 Spezialschlüssel 4518-1 Auszieher 170mm 
klein dreher 50x 2,5 mm AR: Eirssklehrern 
11x12 12x11 8323 dito 100x3,5 mm 4515 Schraubendreher gerade. 160 mm 
13x14 14x13 100x8x {mm ; 
834-1 Schraubendreher für k 4519-1 dito, gebogen, 
n Vergaser, 25x4mm || 4517 dito 300x4x0,6mm 350 mm 
450 Doppelmaulschlüssel 
5x55 6x7 834-3 dito 25x8 mm Mr 
’ 4517-1 Schraubendreher 4520  Aufdrücker 80 mm 
8x9 10x11 835-01 Schraubendreher 120x4x 0,6 mm ß 
12x13 für Kreuzschlitz- 4520-1 dito &0 mm 
er Aeneon Schrauben, Gi 1 4518 Auszieher360mm 4520-2 dito 180mm 
arter- unı IOck- u — 
Br Zangen für 
schlüssel : . Ä 
Sicherungsringe | Sortiment 
11x13 No N si > 
1846-0 außen, gerade komplett mit Kasten ko 
645 Doppel-Gelenk- 1846-0 außen, abgewinkelt 4500/45 | 45teilig E | 
steckschlüssel = 
10x11 12x18 1950-2 a Kleiner Standard-Satz HAZET 4500/9 
m INHALTSÜBERSICHT Heilig Nerahromt 
748b-3 Splintetreiber 2100-015 Winkelschrauben- = 
150x3 mm dreher 1,5 mm, 615 Starter- und Block- 4507  Einstell-Lehre 
748b-5 dito 150x5 mm für Zenith-Vergaser schlüssel 11x 13mm 4507-1 dito 
4 2 2743 _Spezialschlüssel £ i e 
760N-t Universalzange 7 Be 2100-015 Winkeischtaiubah 4513-13 Spezialschlüssel 
ith-Verg: 13 mm 
818-1 _ Winkelschrauben- 4508 Spezial-Biege- DEzEnih- Vergaser 
dreher 90x4 mm 
hebt 2743 _Spezialschlüssel 4514 _ Spezialschlüssel 
821-1  Dreikant-Hohlschaber 4507  Einstell-Lehre 12 mm 
150 mm 4507-1 dito 4515 Schraubendreher 
Spezial-Biegehebel 100x8x 1 mm 
830-2 _Werkstatt-Schrauben- 4513-13 Spezialschlüssel 
dreher 125x 5,5 mm 13mm Sortiment 
4513-14 dito 14mm komplett mit Kasten 


Fortsetzung rechte Spalte 


No. 
[3508 = 


Heilig 


Spezialwerkzeuge sürareitenn VERGASERN 


für Zenith-Vergaser 


Sondersatz für HAZET 4500/10 
VOLKSWAGEN AUDI 10teilig 
INHALTSÜBERSICHT Verchromt 
615 _Starter-und Block- 4515 Schraubendreher 

schlüssel 11x13 mm 100x8x 1mm 
4503 Spezial-Biegehebel 4518-1 Auszieher 

170 mm 
4507 Einstell-Lehre 
4507-1 dito 4519  Einschlagdomn, 
gerade, 180 mm 

4513-13 Spezialschlüssel 

Tamm 4520-1 Aufdrücker 
4513-14 dito 14mm 60 mm 

‚Sortiment 
No. komplett mit Kasten 22 | I 
—— 

4500/10 | 10eilig Pie 13 
Sondersatz für HAZET 4500/8 
DAIMLER-BENZ &teilig 
INHALTSÜBERSICHT Verchromt 
2100-015 Winkelschrauben- 4507 _ Einstell-Lehre 

dreher 1,5 mm, AebT die 


4513-13 Spezialschlüssel 
13mm 


2743 Spezialschlüssel 
12mm 4513-14 dito 14mm 
4515 Schraubendreher 
4503 Spezial-Biegehebel 100x8x 1 mm 
4500/8 | 8teilig Er 
Sondersatz für BUW HAZET 4500/7 
INHALTSÜBERSICHT Tteilig Verchromt 


2100-015 Winkelschrauben- 
dreher 1,5 mm, 
für Zenith-Vergaser 


4513-13 Spezialschlüssel 
13mm 


4513-14 dito 14mm 


4503 Spezial-Biegehebel 

4507 Einstell-Lehre 4515 Schraubendreher 

4507-1 dito 100x8x 1 mm 
450077 | Tteilig 1,3 

Sondersatz für OPEL HAZET 4500/8-1 

INHALTSÜBERSICHT teilig Verchromt 


Spezial-Biegehebel 


SPEZIALSTAHL 


4503 


Anwendung: 


zum Justieren des Einspritzrohres an Solex- und 
Zenith-Vergasern 


No. *b y > 
mm s 
4503 160 30 10 
Ür2zerf Einstell-Lehren 
4507 "2 
.= 0,20-3,10 mm 
bis 1,25 mm @ um S/ıomm 
steigend 
+ 2,10; 2,40 und 3,10 mm 
Anwendung: 


zum Messen und Einstellen des Drossel- und Starterklappen- 
Spaltes, des Spaltmaßes für Schwimmerkammer-Belüftungs- 
ventil an Vergasern 


4507 110 50 10 
2-5 mm ® 
um 2/10 mm steigend 
4507-1 140 200 | 10 
Doppelmaulschlüssel 
CHROM-VANADIUM 
4510 abgewinkelt 
Anwendung: 


für elektrische Umluftabschalt- 
Ventile am PICT-Vergaser 

am PDSIT-Vergaser und 

am 1 B 3-Vergaser 


VW-Golf 
\W-Passat, Audi 80 


2100-015 Winkelschrauben- 
dreher 1,5 mm 
für Zenith-Vergaser 


4513-13 Spezialschlüssel 
3mm 


INHALTSÜBERSICHT 


4513-14 dito 14mm 
4503 jal- 

2 speaerBlsashebel‘  zaia: Epssisischilisser 
ap. EReCILEND 4515 Schraubendreher 
4507-1 dito 100x8x 1mm 
4500/8-1 | 8teilig 1,4 1 
Sondersatz für FORD HAZET 4500/7-1 


Tteilig Verchromt 


4503 Spezial-Biegehebel 


| Ss "Li 
No. 
mm mm > 
4510 17x17 130 10 
Vr2zerf Spezialschlüssel 
SPEZIALSTAHL 
4513 für Solex-Vergaser 
Klinge: 1x 7,5x 60 mm 

Anwendung: 


13 mm: Steckschlüssel-Einsatz-Seite für Verschlußstopfen 
der Hauptdüse 


14 mm: für Schwimmernadel-Ventil 


Schraubendreher-Seite 
für alle Düsen, verschiedene Schlitzschrauben und 
Leerlauf-Gemisch-Regulierung 


Verschiebbare Federhülse zum Festhalten der Hauptdüse 


4513-14 Spezialschlüssel 
14mm 
4507 Einstell-Lehre 
4507-1 dito 4514 _ Spezialschlüssel 
4513-13 Spezialschlüssel 4515 Schraubendreher 
13mm 100x8x 1 mm 
4500/7-1 | ____ reeilie 14] 1 


4513-13 13 105 85 | 
4513-14 14 105 


Spezialwerkzeuge srareitenan VERGASERN 


Spezialschlüssel 
mit Stecker 8x 135 mm 


= CHROM-VANADIUM 
für Solex-Vergaser 
\ 
u— „un 
Anwendung: 


für Vergaser-Flanschschrauben an OPEL-, FORD- und 
VW-AUDI-Pkw, Vorwärm-Flanschschrauben an DAIMLER-BENZ 
200/8, 220/8 und für Zylinder-Befestigungsschrauben 13mm 
an Kompressoren, ferner für Zylinderflansch-Befestigungs- 
muttern bei den ILO-Motoren L 151 undL 152 


Ss = = 


mm 
13 160 


200 1 


Schraubendreher 
CHROM-VANADIUM 


mit trinamic® -Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 
A515 schwarz 
= — 
Anwendung: 


für Anreicherungsventile in Solex-Vergasern 


Vergaser-Typ eingebaut in Fahrzeugen 
DDIST, TDID FORD 
DIDTA OPEL 
PDSIT VW-AUDI, BMW, OPEL 
PDSI DAIMLER-BENZ A 207 und 
A 307, HANOMAG, BMW, OPEL 
2B2 VW-AUDI 
| Klinge E|ds 
No. | j= 
| a am 0 
4515 1x8x 100 210 110 5 


Vrazerl Vergaser-Werkzeuge 


gem. gesetzlichen 
Bestimmungen 


für Eingriffssicherungen 


Prazerf Schraubendreher Ür2zerl Auszieher 
SPEZIALSTAHL SPEZIALSTAHL 
mit  trinamic” -Griff (ges. gesch.) Kunststoff, mit trinamic” -Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 
4517 schwarz 4518 schwarz 
s 
ea =) 
‚Anwendung: Anwendung: 
f rent für Sicherungsstopfen (Eingriffssicherung) bei innenliegenden 
De leatupen Laanleuf Giemischreguillerung;an Schrauben der Gemischregulierung und Leerlauf-Kraftstoff- 
h einstellung an DVG-Vergasern 
A -, OPEL-, Pl =, -, 
EN ERDRS BEL PEUSEOIDENAULT BMW-, FORD-, PEUGEOT-, RENAULT-, DAIMLER-BENZ-Pkw 
4 
Drosselklappen-Einstellung: Klinge “ 6 | 
AUDI 80, VW-Passat 1,3-1,5, 1,61 ne ein mm 22 > 
| 4518 300 360 oo | 5 | 
No | ne | EIS m 
N | Anwendung: 
4517 0,6x4x300 | 360 s_ | 5 wie oben, jedoch nur an allen VW-AUDI-Fahrzeugen, 
außer LT, sowie für OPEL-Pkw 
Haze] Schraubendreher e 
SPEZIALSTAHL 4518-1 120 170 eo | 5 
mit Führungsbuchse 3 
4517-1 ir Mminamie®-Grit (ges. gesch.) Kunststoff, az Einschlagdorn 
An schwarz CHROM-VANADIUM 
w 19 Mit fnamie®-Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 
45 schwarz 
— 
‚Anwendung: 
für Einstellschrauben Leerlauf, Gemischregulierung an Anmendhägi 
DVG-Vergasern Br . 
für Eingriffssicherungen bei innenliegenden Schrauben 
alle BMW-6 Zyl. mit 4 A 1-Vergaser der Gemischregulierung und Leerlauf-Kraftstoffeinstellung 
alle DAIMLER-BENZ-6 Zyl. mit 4 A 1-Vergaser an DVG-Vergasern: 
alle FORD-6 Zyl. mit EEIT-Vergaser alle VW-AUDI-Fahrzeuge, außer LT 
4517-1 0,6x4x120 | 180 55 5 4519 120 180 120 5 


180 


EEE] Vergaser-Werkzeuge für Eingriffssicherungen in. 


Einschlagdorn 
CHROM-VANADIUM 


mit trinamic“ -Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 
schwarz 


Anwendung: 


für Eingriffssicherungen bei innenliegenden Schrauben 
der Gemischregulierung und Leerlauf-Kraftstoffeinstellung 
an DVG-Vergasern: 

BMW-, FORD-, PEUGEOT-, OPEL-, RENAULT-, 
DAIMLER-BENZ-Pkw 


Werkzeugsatz 
'CHROM-VANADIUM 


für Einstellschrauben der Leerlauf- und Gemisch- 
regulierung, zum Aufdrücken bzw. Entfernen 
der Eingriffssicherungen 


4521/4 


in hausfarbenen HAZET-Schachteln 


Nor Kine | +Lı | SG No. | Inhalt x =) 
mm imm a | 9 
. = Lest ı 1; 22 | A 
4519-1 290 350 | 150 5 | 4517 Schraubendreher | | 
z — 300x 4x 0,6 mm 
Vr2ze Aufdrücker ders: Aussen | 
CHROM-VANADIUM rg | 
mit trinamic“ -Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 4521/4 360 1 
4520 schwarz BSSSDBIEN 4519-1. Einschlagdorn, 
gerade, 180 mm 
4520 Aufdrücker 
80 mm 
e, ] P-2zerf Werkzeugsatz 
a CHROM-VANADIUM 
für Einstellschrauben der Leerlauf- und Gemisch- 
4521/7 reaulierung, zum Aufdrücken bzw. Entternen 
der Eingriffssicherungen 
Anwendung: 


für Sicherungskappe (Eingriffssicherung) bei herausstehenden 
Schrauben der Kraftstoffeinstellung an DVG-Vergasern: 


FORD-, OPEL-, PEUGEOT-, RENAULT-, DAIMLER-BENZ-Pkw 
4520 20 8 | 55 
Aufdrücker 
CHROM-VANADIUM 
4520-1 
Anwendung: 


wie 4520, jedoch nur an allen VW-AUDI-Fahrzeugen, 
| außer LT 


4520-1 | BEN 60 40° 10 


Hazell Aufdrücker 


4520-2 


CHROM-VANADIUM 


mit trinamic” -Griff (ges. gesch.) Kunststoff, 
schwarz 


Anwendung: 


wie 4520, jedoch nur alle BMW-6 Zyl. mit 4 A 1-Vergaser, 
alle DAIMLER-BENZ-6 Zyl. mit 4 A 1-Vergaser, 
alle FORD-6 Zyl. mit EEIT-Vergaser 


4520-2 - 120 wo | 5 | 5 


auf Karton geblistert 


u ee) 
4517 Schraubendreher | 
300x4x0,6mm | | 
4518 Auszieher | 
360 mm 
4518-1 dito 170mm 
4521/7 4519 _Einschlagdorn, 600 1 


gerade, 180 mm 
4519-1 dito, gebogen, 
350 mm 


4520 Aufdrücker | 
80mm 


4520-1 dito 60 mm 
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6000 CT. nach Mikrometerskala einstellbar 
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Drehmomentwerkzeuge 


DBP und DBGM 


mit automatischer Kurzwegauslösung, hör- und fühlbar bei Erreichen des eingestellten 
Wertes 


Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach rechts als auch nach links möglich 


Auslöse-Genauigkeit + 2% vom Skalenwert 
(Auslöse-Genauigkeit der Drehmomentschraubendreher HAZET 6002 CT und 6003 CT 
= + 3% vom Skalenwert) 


Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen 
des Griffes 


Arretierung des eingestellten Drehmoment-Wertes, funktionssicher und robust, durch 
Verriegeln des Handgriffes 


Profilierter Handgriff bei den Drehmomentschlüsseln mit öl- und benzinbeständigem 
Kunststoffmantel 


Drehmomentschlüssel im Griffende wahlweise mit Zylinderschloß oder Drehknopf zur 
absoluten Sicherung des eingestellten Wertes, z.B. für Arbeiten an Montagebändern 


Drehmomentschlüssel auf jeden Skalenwert nachjustierbar mit Prüfgerät 
HAZET 6903-6905 


Drehmoment-Prüfgeräte HAZET 6903-6905 siehe Seite 190 


Skala mit übersichtlichen ‚Schnelles und einfaches Einstellen des 


Schrägstrichen Drehmoment-Wertes durch Drehen des Griffes 
Bereich E 
Nem | Nm. |Steigung/Umdr. | Teilung 
10- 70 | 10Ncm 1Nem 
IST: 50-350 | 50Ncm N 
til | 5 60 5Nm 1 Nm 
| 10-110 10 Nm vom 
| \ 10-200 | {Oo Nm a 
60-360 20. Nm ONE 
200-500 25 Nm 25Nm 
300-800 | 25 Nm IS Nm 


Drehmomentschlüssel HAZET 6290-1 CT-6293 CT, 6290-1 CT-VK-6293 CT-VK, 
6290-1 CT-UK-6293 CT-UK und 6390 CT-6393 CT mit Steckverbindung ausgerüstet 
zur Aufnahme der rechts abgebildeten Einsteck-Werkzeuge 


6000 CT rehmomentprogramm auf einen Blick 


Drehmomentschraubendreher HAZET-No. 

mit Vierkant-Antrieb nach DIN 3120 6002 CT- Seite 184 ) 
nach Mikrometerskala einstellbar 6003 CT 
Drehmomentschlüssel 

mit Vierkant-Antrieb nach DIN 3120 6010-1 CT- Seite 184 ) 
nach Mikrometerskala einstellbar, mit Drehknopf oder Schloß 6023 CT 

mit Umschaltknarre SLIS1OTE Seite 184 ) 
nach Mikrometerskala einstellbar, mit Drehknopf oder Schloß 6145CT 

mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen, 6290-1 CT- Seite 185 } 
nach Mikrometerskala einstellbar, mit Drehknopf oder Schloß 6293 CT 

mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen, 6290-1 CT-VK- Seite 185 ) 
kompl. mit Einsteck-Kopf und Vierkant-Antrieb, 6293 CT-VK 

nach Mikrometerskala einstellbar, mit Drehknopf oder Schloß 

mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen, 6290-1 CT-UK- Seite 185 } 
kompl. mit Einsteck-Umschaltknarre, 6293 CT-UK 


nach Mikrometerskala einstellbar, mit Drehknopf oder Schloß 


= 89 mr 

vwSYy® 

Einsteck-Werkzeuge 6402-6630 Seite 187 und 188 ) 
für Drehmomentschlüssel mit Steckverbindung 


Drehmomentschlüssel-Sortimente 6003 CT/21- 
6292 CT122 


Hydraulische Drehmoment-Prüfgeräte 6903-6905 Seite 190 ) 


Seite 189 ) 
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besonders geeignet für Fließbandarbeiten und Werkstatt-Endabnahmen 


Bei Bestellung ist gewünschter fest einzustellender Wert in Nm anzugeben 


mit Vierkant-Antrieb nach DIN 3120 


| mit zusätzlichem, 
austauschb. '/2* D Antrieb 


| mit zusätzlichem, 
austauschb. %4” D Antrieb 


1 Tee Ts 
mm D 
6380CT E77 5- 60 300 400 1 
| sssıcr m | 10-120 “0 | so 1 
6382CT | Ya 20-200 sI0 | 1020 N 
6383 CT m | 60-360 7a | 1680 1 


mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen, siehe Seiten 187 und 188 


E SEBEIEIE: 
| mm mm oo | 
6390CT | 9x12 | 5-60 280 | 370 | i! 
1er | 1axı8 | 10-20 | a0 | eo 1 
6392 CT 1axıe | 20-200 | 480 970 1 
6393 CT 1axıa | cos | 75 1580 1 


Sue 
Einsteck-Umschaltknarrenköpfe 8 (©)- (deze! 
(72 Zähne) I = 
E14 
Antriebs- | Einsteck- Länge 
No Do B L Ha | 58 > 
= mm mm mm mm mm sn | 
6402 E73 9x12 | 3 | ar | 10 | 60 | 120 1 
6404 Ya” 14x18 | 38 | 27 | 22 | 70 | 250 1 
6406 ar 14x18 | 60 | 45 | 30 | 100 | 770 1 
DZ N rer BERN 
DE 
&(fe), Hl ] 
Einsteck-Köpfe mit Vierkant-Antrieb EN mi 
Le ar 
6412 ag” ax12 | 20 | 15 | 14 | 41 | * 
6414 Ya" 14x18 | 27 | 25 | 18 | 64 | 200 1 
6416 ag" 14x18 | 40 | 25 | 25 | 75 | 400 1 
Einsteckhalter für Bits ze 
DIN 3126 ($/16° @) T 
64200 | Sie@ | 39x12 | ız | ıs | 12 40 50 1 
6420d Sue@ | 1axıs | 17 | 25 | 125 | ss | 120 1 
Le 
e el] »H 
Einsteck-Anschweißteile \y j 


* Achtung beim Anschweißen von Werkzeugen: die Antriebsmitte soll 45 mm nicht überschreiten, 
Größere Längen beeinflussen die Auslösewerte 


Einsteck-Maulschlüssel 


Einsteck- 
No. fe 
mm 

6450c- 7 7 

8 8 

10 10 

11 11 

13 13 9x12 

14 14 

15 15 

17 17 

19 19 
6450d-13 13 

14 14 

15 15 

17 17 

19 19 14x18 | 

22 22 

24 24 

27 27 

30 30 | 


mm | mm | "mm D 
15 | 5 37 40 1 
15 5 37 40 1 
15 55 37 | 40 1 
15 55 37 40 1 
15 6 37 | 0 1 
15 65 39 | 45 | 
15 65 39 | 45 4 
18 N ; 55 j) 
20 75 | 45 70 I 
25 | 7 56 | 120 1 
235 | 8 Bl ae) 1 
25 | 8 58 | 120 1 
23 | 85| 58 | 190 | 1 
25 | 9 60 | 130 1 
25 10 62 160 1 
25 | 10 62 | 160 1 
28 11 66 190 1 
30 12 70 240 1 
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6630 


Einsteck-Ringschlüssel, offen 


No. 


Einsteck- 
ca] 


mm 


6612c-10 
1 


r 2 
ICh Io 
Einsteck-Ringschlüssel = (ö 
Ks 
6630c- 7 € 12 15 8 38 35 1 1 

8 8 13 15 8 38 35 1 

10 10 16 15 9 39 35 j' 

11 11 16 15 9 39 35 h| 

13 13 9x12 21 15 11 42 40 h 

14 14 22 15 11 43 40 1 

15 15 24 15 1 43 40 1 

17 17 26 15 12 44 45 1 

19 19 29 15 12 50 60 1 

22 22 33 15 15 so 60 1 

6630 d-13 13 20 25 11 60 120 1 
14 14 22 25 11 62 120 1 

15 15 23 25 11 62 120 1 

17 17 26 | 25 | 12 | 4 | 1s0 1 

19 19 233 | 2 | ı2 | 64 | 140 1 

22 22 14x18 33 25 15 68 150 1 

24 24 36 | 25 15 68 150 1 

27 27 40 25 17 70 150 1 

30 30 44 25 19 72 160 1 

32 32 47 25 19 74 170 1 

36 = 52 28 19 80 200 1 

4 4 59 30 20 84 220 1 


Verkaufstafel für die Darbietung der HAZET-Drehmomentschlüssel 


Auf Wunsch ist abgebildetes Drenmoment-Prüfgerät lieferbar zur 


Anbringung auf Tafel 


Vorhandene Haken für Drehmomentschlüssel, Sicherungsschlüssel 
und Winkelschraubendreher geeignet 


Tafelaufhängung durch Benutzung vorhandener Löcher 


Tafelgröße: 400 x 1000 mm 


le] 


Ze 


sosoTtL | 


Verkaufstafel, leer 


550 


1 


6003 CT/21 
-6292 CT/22 


6003 CT/21 6291-1 CT/22 


in hausfarbenen HAZET-Metallkästen 


No. Inhalt 


6003 CT Drehmomentschraubendreher 
mit 1/4” D) Antrieb, nach Mikrometerskala 
einstellbar, 50-350 Ncm 


850 Sechskantsteckschlüssel-Einsätze 
4 45 5 55 6 7 8 9 10mm 
6003 C1/21 8501 Schraubendreher-Einsätze für 09 a 
Innensechskantschrauben 3 4 5mm 
8503 dito für Schlitzschauben 4 6 7 29mm 
8506 dito für Kreuzschlitzschrauben Gr. 1 2 3 
867 Verlängerung 2” 


6290-1 CT Drehmomentschlüssel mit Steckverbindung, 
nach Mikrometerskala einstellbar, 
mit Drehknopf, 5-60 Nm 


6402 Einsteck-Umschaltknarrenkopf ®/8” [] Antrieb 
6412 Einsteck-Kopf mit Vierkant-Antrieb 9/8” 
6290-1 CT/30 6420c Einsteckhalter für Bits 5/16" @ Antrieb 3,7 1 
6450c Einsteck-Maulschlüssel 
78 10 11 13 14 15 17 19mm 
6612c Einsteck-Ringschlüssel, offen 
10 11 13 17 18 19 22mm 
6630c Einsteck-Ringschlüssel 
7810 11 13 14 15 17 19 22mm 
6291-1CT Drehmomentschlüssel mit Steckverbindung, 
nach Mikrometerskala einstellbar, 
mit Drehknopf, 10-120 Nm 
6404 Einsteck-Umschaltknarrenkopf '/2” Ü] Antrieb 
6414 Einsteck-Kopf mit Vierkant-Antrieb '/2” 
6291-1 
Su 6420d Einsteckhalter für Bits 8/16” @ Antrieb 78 } 
6450d Einsteck-Maulschlüssel 
13 14 15 17 19 22 24 27 30mm 
6630d Einsteck-Ringschlüssei 
13 14 15 17 19 22 24 27 30mm 
6291 CT DIENEN see} mit Si SRVeIIngUng, 
nach Mikrometerskala einstellbar, 
BI CT/22 mit Zylinderschloß, 10-120 Nm 76 1 
+ Einsteck-Werkzeuge wie 6291-1 CT/22 
6292-1CT BIeNmameLsEne ee mit SR NEUN, 
- nacl rometerskala einstellbar, 
6282-1C1/22 mit Drehknopf, 20-200 Nm 77 1 
+ Einsteck-Werkzeuge wie 6291-1 CT/22 
6292 CT Dienomen sense mi ne kyarbintlungn 
nach Mikrometerskala einstellbar, 
ERCLZ mit Zylinderschloß, 20-200 Nm Zu h 
+ Einsteck-Werkzeuge wie 6291-1 CT/22 


Toleranz + 1% vom Skalenwert wird erreicht durch 
@ äußerst geringe Massenbeschleunigung 
®@ stark reduzierte Reibung 


@ kugelgelagerte Antriebswelle 


Spezielle Dämpfung des Manometers, kein Springen 
des Zeigers bei Ausklinken desDrehmomentschlüssels 


‚Antriebs-Innendoppelvierkant '/2” mit Reduzierteilen 
für ®/s” und /4” Innenvierkant 


Leichtmetallchassis, Kunststoffgehäuse, 
funktionsgerechte Formgestaltung mit einem 
Zentralverschluß 


Platzsparende Wandbefestigung 
mit nur 2 beiliegenden Schwerlastdübeln 


e Bereich Teilung Größe 
Nm mkp it. Ibs. Nm I mkp | ft.ibs mm 
ul | “ | en! | 
6903 0-180 | 0-18 | 0-130 1 110 2,5 550x 220 x 250 7 1 
0-360 | 0-36 | 0-260 
6905 2 PA) 5 550x 220x250 7 1 
| stufenlos 


Bei Arbeiten 
die hohe Präzision 
verlangen: 


'giot Ihnen. 
- Sicherheit 
in die Hand 


Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT 
Anziehen mit eingestelltem Drehmoment nach 
rechts oder nach links. 

Problemloses Prüfen und Nachjustieren. 
Schnelles und einfaches Einstellen des 
Drehmomentes. Sicherung des Einstellwertes 
durch Zylinderschloß oder Drehknopf. 
Lieferbar von 5-800 Nm, Knarren mit ®/s"-, 1/2"- 
und #/4"-Antrieb. Austauschmöglichkeit für 
verschiedene Einsteck-Werkzeuge wie Maul-, 
Ringschlüssel-Köpfe usw. 


EEE Qualitätswerkzeuge, 
das Mehr an Sicherheit! 
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numerisch siehe Seite 195 


Alle Rechte an Text, Bild und Aufmachung vorbehalten. HAZET arbeitet stets an der Verbesserung seiner Erzeugnisse, deshalb 
können Abbildungen bzw. Angaben nicht immer der letzten Ausführung entsprechen und sind daher unverbindlich. Angegebene 
Gewichte wurden als Durchschnittswerte ermittelt und sind ebenfalls unverbindlich. 


Zeichenerklärung: 
M = Metrisches Gewinde V = Verchromt 
Ss = Schlüsselweite VKH = Verchromt, Köpfe Hochglanz 


Alle übrigen Buchstaben in den Tabellenköpfen werden durch die neben den Abbildungen stehenden Skizzen erklärt. 
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